"Samp_No","Lab_Location_ID","Matrix_ID","Sample_Type_Code",,,Lab_Coc_No","Date_Collected","Date 
_Received","Date_Extracted","Date_Analyzed","Lab_Name","Lab_Samp_No”,"Lab_Batch_No", "Analysis" 
,"Analytical_Method","Extraction_Method","Cas_no", "Analyte”, "Detected", "Result", "Result_Qualifier", "Lab 
_Result_Qualifier","Result_Units","MDL","MDL_Units","Quantitation_Limit","Quantitation_Limit_Units","Re 
porting_Limit","Reporting_Limit_Units","Reportable_Result","Result_Type_Code","QC_Type","Percent_S 
olids","Percent_Lipids","Percent_Moistu  re",  "Total_Or_Dissolved","Test_Type",  "Basis",  "Dilution_Factor","P 
ercent_Recovery","SubSample_Amount","SubSample_Amount_Unit","Final_Volume","Final_Volume_Unit 
", "Comments", "QAFIag","QA_Date","QA_Comment","QA_UserName" 

"GKMTW41_081 1 15","", "Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:40", "08/12/201 5 09:46","08/12/2015 
15:12", "08/13/2015  09:31", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-1", "395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 

5", "Aluminum", "N", "24", "<","U","ug/L", "24", "ug/L", "24", "ug/L”, "200", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL"," 
initial", "Wet", "1", "", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW41_081 11 5", ""/'Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 09:40", "08/1 2/201 5 09:46","08/12/2015 
15:12", "08/13/2015  09:31", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-1", "395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-70- 

2", "Calcium", "Y", "200000", "ug/L", "25", "ug/L", "25", "ug/L”, "500", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL"," 
initial", "Wet", "1", "", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW41_081 1 15", ""/'Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:40", "08/1 2/201 5 09:46","08/12/2015 
15:12", "08/13/2015  09:31", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-1  ","395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-89- 

6", "Iron", "N", "17", "<","U", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L","50", "ug/L”, "Yes”, "TRG”, "TOTAL", "initial",” 
Wet", "i","", "50", "mL", "50", "mL","","0", "",""/'" 

"GKMTW41_081 11 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 09:40"/'08/1 2/201 5 09:46","08/12/2015 
15:12", "08/13/2015  09:31", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-1  ",”395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-95- 

4", "Magnesium", "Y", "29000", "ug/L", "33", "ug/L","33", "ug/L”, "500", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW41_081 1 1 5",""/ "Water" ."Normal",' "","08/1 1/2015  09:40", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  09:31", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-1  ","395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-09- 

7", "Potassium", "Y", "1900", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "1000",”ug/L", "Yes”, "TRG”, "TOTAL" 

, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW41_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:40", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  09:31", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-1  ","395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-23- 

5", "Sodium", "Y", "9900", "ug/L", "480", "ug/L", "480", "ug/L”, "1000", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1",”", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW41_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "”,"08/1 1/2015  09:40", "08/1 2/201 5 09:46", "","08/1 3/2015 
12: 18", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-1  ”,"395953", "SM2340B  Total  Hardness  (as  CaC03)  by 
calculation”, "2340B-201 1 ","","STL00009", "Total 

Hardness", "Y", "620", "","","mg/L", "3.3", "mg/L", "3.3", "mg/L", "3. 3", ”mg/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 

tidl"  "Wot"  M'jM  ""  ""  ""  ""  ""  ""  mqii  MM  ,,M  MM 

"GKMTW41_68’ll’l 5", ""."Water", "Normal", ''","08/1 1/201 5 09:40", "08/1 2/201 5 09:46","08/12/2015 
18:23", "08/13/2015  09:19", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-1  ","395958", "245.1  Mercury 
(CVAA)", "245.1  ","245. 1 ","7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", "<","U", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "",'"',"",'"',"T 
OTAL", "initial", "Wet", ”1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW41_081 1 15", ""/'Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:40", "08/1 2/201 5 09:46","08/12/2015 
15:12", "08/13/2015  12:38", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-1  ","395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-36- 

0", "Antimony", "N", "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW41_081 115", ""/'Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 09:40", "08/12/2015  09:46","08/12/2015 
15:12", "08/13/2015  12:38", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-1  ",”395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-38-2", "Arsenic", "N","0.37",''<",''U 
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L",1 "ug/L",' "0. 37",' ”ug/L",' "0. 37",' "ug/L",1 "1. 0","ug/L"/ "Yes",' TRG",1 TOTAL",1 "initial",' "Wet",1 "1","",' "50"," 

m|_H  M0QH  Hjyj^ll  llll  IIQII  llll  III!  IIM 

"GKMTW41_081 1 1 5",’"", "Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:40", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:1 2", "08/1 3/2015  1 2:38","TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5490-1  ","395962", "200. 8 Metals 
( I CP/M  S)" , "200 . 8", "200", "7440-39- 

3", "Barium", "Y", "16", "ug/L", "0.14", "ug/L", "0.14", "ug/L", ”2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "init 
ial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW41^081 11 5", ""/'Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 09:40", "08/1 2/201 5 09:46","08/12/2015 
15:1 2", "08/1 3/2015  1 2:38","TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5490-1  ","395962", "200. 8 Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-41- 

7", "Beryllium", "N", "0.1 5", "<","U", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.1 5", "ug/L”, ”0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0","",",,,,,,, 

"GKMTW41_081 11 5", ""/'Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 09:40", "08/1 2/201 5 09:46","08/12/2015 
15:1 2", "08/1 3/2015  1 2:38","TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5490-1  ",”395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-43- 

9", "Cadmium", "N", "0.043", "<","U", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.043”, "ug/L”, "0.10", "ug/L", "Yes", "TRG", 

TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW41_081 1 15", ""/'Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:40",''08/1 2/201 5 09:46","08/12/2015 
15:12", "08/13/2015  12:38","TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-1", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", "N","1.0","<","U", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0”, "ug/L”, "2.0”, "ug/L", "Yes”, "TRG", "TOTAL" 
, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW41_081 1 15", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:40", "08/1 2/201 5 09:46","08/12/2015 
15:1 2", "08/1 3/2015  1 2:38","TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5490-1  ","395962", "200. 8 Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-48- 

4", "Cobalt", "Y", "0.24", "","J", "ug/L", "0.12", "ug/L", "0.12", "ug/L”, "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW41_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:40", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:1 2", "08/1 3/2015  1 2:38","TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5490-1  ","395962", "200. 8 Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "Y", "22", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", "1.0", "ug/L" /’Yes”, "TRG", "TOTAL", "init 

jg|M  "y^g^M  ll-jll  MM  "EJQ"  Mpp|_"  "50"  "mL"  ""  "0" ""  ""  "" 

"GKMTW41  Jo81 1 1 5", ""/'Water'', "Normal",'"', "08/1 1/2015  09:40", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:1 2", "08/1 3/2015  1 2:38","TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5490-1  ","395962", "200. 8 Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-92- 

1", "Lead", "N", "0.060", "<","U", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.30", "ug/L", "Yes”, "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW41_081 1 15", ""/'Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:40", "08/1 2/201 5 09:46","08/12/2015 
15:12", "08/13/2015  12:38","TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-1", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-96- 

5", "Manganese", "N","1. 2", "<","U", "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2", "ug/L", "2.5", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","",''TOTA 
L", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", ”50", "mL","","0", 

"GKMTW41_081 1 15", ""."Water", "Normal",'"', "08/1 1/2015  09:40", "08/1 2/201 5 09:46","08/12/2015 
15:12", "08/13/2015  12:38","TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-1  ","395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-02- 

0", "Nickel", "Y", "3. 5", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L”, "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initi 
g|M  "yygi"  m^|m  mi  ngQn  "fpL'1  M50M  MmLM  MM  M0M  ,,H  ""  "" 

"GKMTW4110811  I S", ""/'Water" /'Normal’","’", "08/1 1/201 5 09:40", "08/12/2015  09:46","08/12/2015 
15:12", "08/13/2015  12:38","TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-1  ","395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)","200.8","200","7782-49- 

2", "Selenium", "Y", "2. 0",”","B", "ug/L", "0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes",''TRG", "TOTAL" 
, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW41_081 115", ""/’Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 09:40", "08/12/2015  09:46","08/12/2015 
15:12", "08/1 3/2015  12:38","TestAmerica  Savannah”, "680-1 15490-1  ","395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)","200.8","200","7440-22- 

4", "Silver", "N", "0.1 0","<","U","ug/L","0. 1 0","ug/L","0. 1 0","ug/L","1 .0",''ug/L",''Yes", "TRG", "TOTAL", 
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"initial", "Wet",1 "1 "50", 1 "mL",1 "50", 

"GKMTW41_081 115","", "Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 09:40", "08/12/2015  09:46","08/12/2015 
15:1 2", "08/1 3/2015  1 2:38","TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5490-1  ","395962", "200. 8 Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-28-0", "Thallium", "N","0. 10", "<","U 

A","ug/L","0. 1 0","ug/L","0. 1 0","ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial", "Wet", "1  ","","50"," 

m|_M  HgQH  III!  HQII  llll  Mil  III! 

"Gk'mTW41_081  1 1 5", '""/’Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 09:40", "08/1 2/201 5 09:46","08/12/2015 
15:1 2", "08/1 3/2015  1 2:38","TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5490-1  ","395962", "200. 8 Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-62- 

2", "Vanadium", "N", "0.30", ”<","U", "ug/L", "0.30", "ug/L", "0.30", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW41_081 11 5", ""/'Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 09:40", "08/1 2/201 5 09:46","08/12/2015 
15:1 2", "08/1 3/2015  1 2:38","TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5490-1  ","395962", "200. 8 Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-66- 

6", "Zinc", "Y", "5. 5", "ug/L", "2. 8", "ug/L", "2.8", "ug/L", "20", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial"," 

yyg^i  M/j  H mi  "^qm  "ppL"  "5oM  MM  "0" MM "" MM 

"GKMTW41_081 1 1 5^"", "Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:40", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  12:38","TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-1", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "Y", "2. 3", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","TOTA 
L", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW42_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 0:45", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  08:46", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-2", "395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 

5", "Aluminum", "Y", "140", "ug/L", "24", "ug/L", "24", "ug/L”, "200", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW42_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 0:45", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  08:46", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-2", "395943", "200.7  Metals 
(ICP)”, "200.7  Rev  4.4", "200", ”7440-70- 

2", "Calcium", "Y", "4000", "ug/L", "25", "ug/L", "25", "ug/L", "500", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 
tial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW42_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 0:45", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  08:46", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-2", "395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-89- 

6", "Iron", "Y", "66", "ug/L", ”17", "ug/L", "17", ”ug/L", "50", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial", "We 
^ii  M ii  mi  ii^qh  Mpp|_M  "SO"  "mL" ""  M0M  nn  ,,h  ,,m 

"GKMTW421081 1 1 5", ’""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 0:45", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  08:46", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-2", "395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-95- 

4", "Magnesium", "Y","1 10", "ug/L", "33", "ug/L", "33", "ug/L", "500", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW42_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 0:45", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/2015 
15:12", "08/13/2015  08:46", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-2", "395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-09- 

7", "Potassium", "Y", "1700", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "1000", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 

, "initial”, "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW42_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 0:45", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12","08/13/2015  1 1 :06", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-2", "395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-23- 

5", "Sodium", "Y", "120000", "ug/L", "4800", "ug/L", "4800", "ug/L", "10000", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "10","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW42_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 0:45","08/12/2015  09:46", "","08/1 3/2015 
12: 18", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-2", "395953", "SM2340B  Total  Hardness  (as  CaC03)  by 
calculation", "2340B-201 1 ","","STL00009", "Total 

Hardness", "Y","11","","","mg/L", "3. 3", "mg/L", "3.3", "mg/L", ”3.3", "mg/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initi 

g|M  l.yye^ll  I1-jl»  MM  MM  MM  l!M  MM  MM  MQM  MM  HH 
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"GKMTW42_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 0:45", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
18:23","08/13/2015  09:00", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-2", "395958", "245.1  Mercury 
(CVAA)", "245.1  ","245. 1 ","7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", "<","U","ug/L", "0.080", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW42_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 0:45", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  10:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-2", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-36- 

0", "Antimony", "N", "0.40", "<", "U", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW42_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 0:45", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  10:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-2", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-38- 

2", "Arsenic", "Y", "8.5", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "in 
itial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW42_081 1 1 5 V", "Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 0:45", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  10:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-2", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-39- 

3", "Barium", "Y", "35", "ug/L", "0.14", "ug/L", "0.14", "ug/L”, "2.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "init 
ia|", -wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW42_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 0:45", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  10:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-2", "395962", ”200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-41- 

7", "Beryllium", "N", "0.1 5", "<","U", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.1 5", "ug/L”, "0.40", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW42_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 0:45", "08/1 2/201 5 09:46”, "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  10:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-2", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-43- 

9", "Cadmium", "N", "0.043", "<","U", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.10", "ug/L", "Yes", "TRG", 

TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW42_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 0:45", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  10:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-2", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", "N",”1.0","<","U", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 
, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW42_081 1 1 5", ""/'Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 0:45", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  10:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-2", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-48- 

4","Cobalt","N","0.12","<","U","ug/L","0.12","ug/L","0.12","ug/L","0.40","ug/L","Yes","TRG","","","","","TOTA 
L", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW42_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 0:45", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/2015 
15:12", "08/13/2015  10:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-2", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "Y", "6.8", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 
tial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW42_081 1 1 5", ""."Water", "Normal",’"", "08/1 1/2015  1 0:45", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/2015 
15:12", "08/13/2015  10:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-2", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-92- 

1", "Lead", "Y", "0.22", "ug/L", "0.060", "ug/L", ”0.060", "ug/L", "0.30", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW42_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 0:45", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  10:58", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-2", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-96- 

5", "Manganese", "Y","1. 8", "","J", "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2", "ug/L", "2. 5", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW42_081 11 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 10:45","08/12/2015  09:46","08/12/2015 
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15:12", "08/13/2015  1 0:58","TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-2", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", ”200", "7440-02- 

0", "Nickel", "Y", "0.43”, "","J","ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L","1.0","ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW42_081 1 1 5", ""/'Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 0:45", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  10:58","TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-2", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7782-49-2", "Selenium", "Y","1 .0","","J 

B", "ug/L", "0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50"," 

ml_M  III!  I1QI!  III!  III!  III! 

"GKMTW42_08 1 1 1 5", ’""/'Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 0:45", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  10:58","TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-2", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-22- 

4", "Silver", "N", "0. 1 0","<","U", "ug/L", "0. 1 0", "ug/L", "0. 1 0", "ug/L", "1 .0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", ""/"',"" 

"GKMTW42_081 1 1 5", ""/’Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 0:45", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12”, "08/13/2015  10:58","TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-2", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-28- 

0", "Thallium", "N", "0.10", "<","U", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.10", "ug/L',,,,0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL"/"',"0", 

"GKMTW42_081 1 1 5", ""/’Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 0:45", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  10:58","TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-2", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-62- 

2", "Vanadium", "Y", "8.1", "ug/L", "0.30", "ug/L", "0.30", "ug/L", "1.0","ug/L", "Yes”, "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW42_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 0:45", ”08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  10:58","TestAmerica  Savannah",' "680-1 15490-2", ”395962",' ’’200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-66- 

6", "Zinc", "Y", "3.0", "ug/L", "2.8", "ug/L", "2.8", "ug/L”, "20”, ”ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL”, "initial”," 
Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW42_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 0:45”, "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  10:58","TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-2", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", ”200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "Y", "19", "ug/L", ”0.45", ”ug/L”, ”0.45”, ”ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","TOTA 
L", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0”, 

"GKMTW43_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 11 :35”,"08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
1 5:04", "08/1 3/201 5 05:50", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-3", "395943", "200.7  Metals 
(ICP)",' "200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 

5", "Aluminum", "N", "24", "<","U", "ug/L", "24", "ug/L", "24", ”ug/L", "200”, "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL"," 
initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","”,"0", 

"GKMTW43_081 1 1 5", ""."Water", "Normal”, ”","08/1 1/201 5 11 :35",”08/1 2/201 5 09:46”, ”08/1 2/2015 
15:04”, ”08/1 3/201 5 05:50”, "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-3", "395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-70- 

2", "Calcium", "Y", "13000", "ug/L", "25", "ug/L", "25", "ug/L”, "500", "ug/L", "Yes”, "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0”, 

"GKMTW43_081 1 15", ""."Water", "Normal", ’"’,"08/1 1/2015  1 1 :35”,”08/12/2015  09:46","08/12/2015 
15:04", "08/1 3/201 5 05:50", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-3", "395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-89- 

6", "Iron", "N", "17", "<","U", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "50", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial"," 

yyg|ii  n«j  ii  mi  n^QM  npp|_M  M50M  Mml_M  ""  "O'*  MM  ,,H  ,,M 

"GKMTW43_081 1 15V'", "Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 1 :35","08/12/2015  09:46","08/12/2015 
15:04", "08/1 3/201 5 05:50", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-3", ”395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-95- 

4", "Magnesium", "Y", "130", "ug/L", "33", "ug/L", ”33", ”ug/L", "500", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", ”1","", "50", "mL", "50", "mL","","0"," 


mi  mi  mi 


"GKMTW43_081 1 15", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 1 :35”, "08/1 2/201 5 09:46","08/12/2015 
15:04", "08/1 3/201 5 05:50", "TestAmerica  Savannah", ”680-1 15490-3”, ”395943”, ”200.7  Metals 
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(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-09- 

7", "Potassium", "Y", "640", "","J","ug/L","1 7", "ug/L","1 7", "ug/L","1 000", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW43_081 1 1 5","", "Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 11 :35","08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:04","08/13/2015  10:43","TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-3", "395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200. 7 Rev  4.4", "200", "7440-23- 

5", "Sodium", "Y", "230000", "ug/L", "4800", "ug/L", "4800", ”ug/L", "10000", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "10","", "50", "mL", "50", "mL","",,,0",,",,"",,", 

"GKMTW43_081 1 1 5", ""/'Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 11 :35","08/1 2/201 5 09:46", "","08/1 3/2015 
12:18","TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-3", "395953", "SM2340B  Total  Hardness  (as  Ca0O3)  by 
calculation", "2340B-201 1 ","","STL00009", "Total 

Hardness", "Y", "33", "","","mg/L", "3. 3", "mg/L", "3.3", "mg/L", "3. 3", "mg/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "initi 

3!"  "WSt”  "'I”  ,,M  MM  MM  ""  MM  nM  »QH  >>»  I'"  HU 

"GKMTW43 j>81 1 1S"’, ""’"Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 11 :35","08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
1 5:04", "08/1 3/201 5 02:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-3", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-36- 

0", "Antimony", "N", "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1", ”50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW43_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 11 :35","08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:04", "08/1 3/201 5 02:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-3", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-38- 

2", "Arsenic", "Y", "0.87", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L”, "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL”, 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW43_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 1 :35","08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:04", "08/1 3/201 5 02:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-3", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-39- 

3", "Barium", "Y", "32", "ug/L", "0.14", "ug/L", "0.14", "ug/L”, "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "init 
ial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW43_081 1 1 5", ""/'Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 11 :35","08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:04", "08/1 3/201 5 02:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-3", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", ”200. 8", "200", "7440-41- 

7", "Beryllium", "N", "0.1 5", "<","U", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.40", ”ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW43_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 11 :35","08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:04", "08/1 3/201 5 02:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-3", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-43- 

9", "Cadmium", "N", "0.043", "<","U", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0. 043", ”ug/L", "0.10", "ug/L", "Yes", "TRG”, 

TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW43_081 1 1 5", ""/'Water", "Normal", '"',"08/1 1/201 5 11 :35","08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:04", ”08/1 3/201 5 02:29",’ "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-3", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", "N","1.0","<","U", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 
, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW43_081 1 1 5", ""."Water", "Normal",'"', "08/1 1/201 5 11 :35","08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:04", "08/1 3/201 5 02:29",' "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-3", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-48- 

4","Cobalt","N","0.12","<","U","ug/L","0.12","ug/L",”0.12","ug/L","0.40","ug/L","Yes","TRG","","","","","TOTA 
L", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW43_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 11 :35","08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:04", "08/1 3/201 5 02:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-3", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "Y", "5.1", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 

tja|.i  ”r  ,,M  "50m  "m|_"  M0QM  "m|_"  MM  "Q"  ,,H  ""  ,,H 

"GKMTW43_08’l  1 1 5","", "Water, "Normal"/'", "oWl  1/201 5 11 :35","08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:04", "08/1 3/201 5 02:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-3", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", ”200", "7439-92- 
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1", "Lead", "Y", "0.14", "","J","ug/L", "0.060", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.30", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW43_081  11  5","", "Water ."Normal", "’","08/1 1/201 5 1 1 :35","08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
1 5:04", "08/1 3/201 5 02:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-3", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-96- 

5", "Manganese", "Y", "19", "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2", "ug/L”, "2. 5", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW43_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 11 :35","08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:04", "08/1 3/201 5 02:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-3", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-02- 

0", "Nickel", "N", "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L”, "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","", ""."TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW43_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 11 :35","08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:04", "08/1 3/201 5 02:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-3", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7782-49-2", "Selenium", "Y", ”1. 3", n","J 

B", "ug/L", "0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50"," 
mL"  "50"  "mL" ""  "0" "" "" "" 

"GKMTW43_o’81  1 1 5", ’""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 11 :35","08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:04", "08/1 3/201 5 02:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-3", ”395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-22- 

4", "Silver", "N","0. 1 0","<","U", "ug/L", "0.1 0","ug/L","0. 1 0’V'ug/L'V'l  .0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW43_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 11 :35","08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:04", "08/1 3/201 5 02:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-3", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-28- 

0", "Thallium", "N","0.10","<","U", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL",' "initial",' "Wet",' ”1",' "50",' "mL",' "50",' ,lmL"1"","0V 

"GKMTW43_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 11 :35","08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:04", "08/1 3/201 5 02:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-3", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-62- 

2", "Vanadium", "N", "0.30", "<","U", "ug/L", "0.30", "ug/L", "0.30", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW43_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 11 :35",”08/1 2/201 5 09:46", ”08/1 2/201 5 
15:04", "08/1 3/201 5 02:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-3", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-66- 

6", "Zinc", "N", "2.8", "<","U", "ug/L", "2. 8", "ug/L", ”2. 8", "ug/L", "20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial 
„, "Wet", "i", "n, "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW43_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", '"',"08/1 1/201 5 11 :35","08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:04", "08/1 3/201 5 02:29", "TestAmerica  Savannah", ”680-1 15490-3", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "Y", "2.3", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","TOTA 
L", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW43_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 1 :35","08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
18:16","08/13/2015  13:00", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-3", "395972", "245.1  Mercury 
(CVAA)", "245.1  ","245. 1 ","7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", "<","U", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW44_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:30", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  09:22", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-4", "395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 

5", "Aluminum", "N", "24", "<","U", "ug/L", "24", "ug/L", "24", "ug/L", "200", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL"," 
initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW44_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 2:30", "08/1 2/2015  09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  09:22", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-4", "395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200. 7 Rev  4.4", "200", "7440-70- 

2", "Calcium", "Y", "5200", "ug/L", "25", "ug/L", "25", "ug/L", "500", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 
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tial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW44_081 1 1 5", ""."Water", "Normal" "08/1 1/201 5 1 2:30", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  09:22", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-4", "395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-89- 

6", "Iron", "N", "17", "<","U","ug/L","1 7", "ug/L", "17", "ug/L", "50", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial"," 

yygjii  m<|  it  mm  iigQii  np^^n  wgo"  ,,M  "Q**  nn  nn  •*•* 

"GKMTW44_081 1 1 5'\"", "Water1', "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:30", "08/1 2/201 5 09:46", ”08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  09:22", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-4", "395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-95- 

4", "Magnesium", "Y", "290", "ug/L", "33", "ug/L", "33", "ug/L", "500", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW44_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:30", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  09:22", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-4", "395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-09- 

7", "Potassium", "Y", "350", "ug/L", "17", "ug/L", "17”, "ug/L", "1000", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW44_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 2:30", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  11:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-4", "395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-23- 

5", "Sodium", "Y", "140000", "ug/L", "4800", "ug/L", "4800", "ug/L", "10000", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "10","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW44_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 2:30", "08/1 2/201 5 09:46", "","08/1 3/2015 
12: 18", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-4", "395953", "SM2340B  Total  Hardness  (as  CaC03)  by 
calculation", "2340B-201 1 ","","STL00009", "Total 

Hardness", "Y", "14", "","","mg/L", "3. 3", "mg/L", "3.3", "mg/L", "3.3", "mg/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL”, "initi 

g|M  "■'j"  11,1  1111  MM  1*1*  ****  *»Q**  MM  IIM  MM 

"GKMTW44JD81 1 15"’, ""’"Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:30", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
18:23", "08/13/2015  09:13", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-4", ”395958", "245.1  Mercury 
(CVAA)", "245.1  ","245. 1 ","7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", "<","U", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","",”T 
OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW44_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:30", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  11:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-4", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-36- 

0", "Antimony", "N", "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW44_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 2:30", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  11:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-4", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-38- 

2", "Arsenic", "Y", "3.4", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "in 
itial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW44_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 2:30", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  11:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-4", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-39- 

3", "Barium", "Y", "45", "ug/L", "0.14", "ug/L", "0.14", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL”, "init 
ial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW44 _081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:30", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  11:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-4", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-41- 

7", "Beryllium", "N", "0.1 5", "<","U", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW44_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:30", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  11:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-4", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-43- 

9”, "Cadmium", "N", "0.043", "<","U", "ug/L”, "0.043", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.10", "ug/L", "Yes", "TRG", 

TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 
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"GKMTW44_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:30", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  11:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-4", "395962", "200.8  Metals 
( I CP/M  S)" , "200 . 8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", "N", "1. 0", "<", "U", "ug/L", "1.0","ug/L","1.0","ug/L", "2. 0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 
, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW44_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:30", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:1 2", "08/1 3/2015  1 1 :29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5490-4", "395962", "200. 8 Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-48- 

4","Cobalt","N","0.12","<","U","ug/L","0.12","ug/L","0.12","ug/L","0.40","ug/L","Yes","TRG","","","","","TOTA 
L", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW44_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:30", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  11:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-4", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "Y", "4.4", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", ”1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 
tial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW44_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:30", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  11:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-4", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-92- 

1", "Lead", "N", "0.060", "<","U", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.30", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL",,",,"0","",,,,,,"" 

"GKMTW44_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:30", "08/1 2/201 5 09:46”, "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  11:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-4”, "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-96- 

5", "Manganese", "Y", "5. 5", "ug/L", "1.2", "ug/L", ”1.2", "ug/L", "2.5", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL"," 
initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW44_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 2:30", "08/1 2/201 5 09:46”, "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  11:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-4", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-02- 

0", "Nickel", "Y", "0.41", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW44_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:30", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  11:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-4", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7782-49-2", "Selenium", "Y","1. 2", "","J 

B", "ug/L", "0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial", "Wet", "1”,"", "50"," 
mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW44_081 1 1 5", ""/'Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 2:30", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  11:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-4", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-22- 

4", "Silver", "N","0. 1 0","<","U","ug/L","0. 1 0","ug/L","0. 1 0","ug/L","1 .0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW44_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 2:30", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/2015 
15:12", "08/13/2015  11:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-4", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-28- 

0", "Thallium", "N","0.10","<","U", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.10", "ug/L", ”0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW44_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 2:30", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/2015 
15:12", "08/13/2015  11:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-4", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-62- 

2", "Vanadium", "N", "0.30", "<","U", "ug/L", "0.30", "ug/L", "0.30", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW44_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:30", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  11:29", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-4", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-66- 

6", "Zinc", "N", "2.8", ”<","U", "ug/L", "2. 8", "ug/L", "2. 8", "ug/L”, "20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial 

ii  iiyy^i.  ii-jii  mi  ii^qii  n^|^n  ii^qii  ,,H  MQM  HH  ,,M  ,,H 

"GKMTW44jo81 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:30",' "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
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15:12", "08/13/2015  1 1 :29","TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-4", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "Y", "4. 1","","","ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L","1.0","ug/L", "Yes", "TRG","","","","","TOTA 
L", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW45_081 1 1 5", ""/'Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:40", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
1 5:04", "08/1 3/201 5 05:55", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-5", "395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 

5", "Aluminum", "N", "24", "<","U", "ug/L", "24", "ug/L", "24", "ug/L”, "200", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL"," 
initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW45_081 1 1 5", ""/’Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:40","08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:04", "08/1 3/201 5 05:55", "TestAmerica  Savannah","680-1 15490-5", "395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-70- 

2", "Calcium", "Y", "77000", "","ug/L", "25", "ug/L", "25"/,ug/L,,/,500", "ug/L", "Yes", "TRG","","", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1”,"", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW45_081 1 1 5","", "Water", "Normal","", "08/1 1/201 5 1 2:40","08/1 2/201 5 09:46","08/1 2/201 5 
15:04", "08/1 3/201 5 05:55", "TestAmerica  Savannah","680-1 15490-5", "395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-89- 

6", "Iron", "N", "17", "<","U", "ug/L","17", "ug/L", "17", "ug/L" /,50","ug/L,,,"Yes", "TRG", "TOTAL", "initial"," 
yyg^i  ii sj  n mi  ii^qii  nfp|_M  M50M  Mfnl_M ""  "O" MM  ,,M  11,1 

"GKMTW45_081 1 1 5T"", "Water", "Normal","", "08/1 1/201 5 1 2:40","08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
1 5:04",' "08/1 3/201 5 05:55", "TestAmerica  Savannah","680-1 15490-5", "395943”, "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-95- 

4", "Magnesium", "Y", "48000", "","","ug/L","33","ug/L","33,,/,ug/L,,,"500"/, ug/L”, "Yes", "TRG","","","","", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW45_081 1 1 5", ""/’Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 2:40", ”08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:04", "08/1 3/201 5 05:55", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-5”, ”395943",' ’’200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-09- 

7", "Potassium", "Y", "2300", "ug/L", "17", "ug/L", "17"/'ug/L","1000","ug/L", "Yes", "TRG","", ""/’TOTAL” 

, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL","50",”mL","","0", 

"GKMTW45_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:40", ”08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:04", "08/1 3/201 5 05:55", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-5”, "395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-23- 

5", "Sodium", "Y", "26000", "ug/L", "480", "ug/L", "480", "ug/L", "1000", "ug/L”, "Yes”, "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0",’’", 

"GKMTW45_081 1 1 5", ""/’Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:40”, "08/1 2/201 5 09:46”,' "",”08/1 3/2015 
12: 18", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-5", "395953", "SM2340B  Total  Hardness  (as  CaC03)  by 
calculation", "2340B-201 1 ","","STL00009", "Total 

Hardness", "Y", "390", ”","","mg/L", "3.3", "mg/L", ”3.3", "mg/L”, ”3.3", "mg/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 

tia|„  nyyej"  ii^jii  mi  mi  mi  mi  mi  mi  iiqm  ""  ""  ><» 

"GKMTW45_081 11 5", ""/’Water’’, "Normal","", "08/1 1/2015  1 2:40", ”08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/2015 
15:04”, "08/1 3/201 5 02:32", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-5", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-36- 

0", "Antimony”, "N", "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L”, ”0.40”, "ug/L”, "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","",”0", 

"GKMTW45_081 1 1 5","" /’Water", "Normal”/"’, "08/1 1/2015  1 2:40", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/2015 
15:04”, "08/1 3/201 5 02:32", "TestAmerica  Savannah”, "680-1 15490-5”, "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-38- 

2", "Arsenic", "N", "0.37", "<","U", "ug/L”, "0.37”, "ug/L", ”0.37", "ug/L", "1.0”,"ug/L”, "Yes”, "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", ”50", "mL","",”0", 

”GKMTW45_081 11 5”, ""/’Water,1 "Normal","’",' "08/1 1/201 5 1 2:40", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:04”, "08/1 3/201 5 02:32", "TestAmerica  Savannah”,' "680-1 15490-5”, ”395956",' "200.8  Metals 


(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-39- 

3", "Barium", "Y", "100", "ug/L", "0.14", "ug/L", "0. 14", ”ug/L”, ”2.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL”, "in 
itial","Wet","1","","50","mL",”50","mL","","0"," 


Mil  Hll  1111 


"GKMTW45_081 1 1 5", ""/’Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:40", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:04","08/13/2015  02:32", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-5", "395956", "200.8  Metals 
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(ICP/MS)","200.8","200","7440-41- 

7", "Beryllium", "N", "0. 1 5", "U", "ug/L", "0. 1 5", "ug/L", "0. 1 5", "ug/L”, "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW45_081 1 1 5","", "Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 2:40", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
1 5:04", "08/1 3/201 5 02:32", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-5", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-43- 

9", "Cadmium", "N", "0.043", "<","U", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.10", "ug/L", "Yes", "TRG", 

TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0","",",,,,," 

"GKMTW45_081 1 1 5", ""/'Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:40", "08/1 2/201 5 09:46", ”08/1 2/201 5 
15:04", "08/1 3/201 5 02:32", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-5”, "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", "N","1.0","<","U", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 
, "initial", "Wet", "1", "", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW45_081 1 1 5", ""/'Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:40", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:04", "08/1 3/201 5 02:32", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-5", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-48- 

4", "Cobalt", "Y", "0.1 2", "","J", "ug/L", "0.12",''ug/L", "0.1 2", "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW45_081 1 1 5", ""/'Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:40", ”08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:04", "08/1 3/201 5 02:32", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-5”, "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "Y", "1.6", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L”, "1.0"/'ug/L", "Yes”, "TRG", "TOTAL” /'ini 
tial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL",''","0",'"' /"','"' 

"GKMTW45_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 2:40", ”08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:04", "08/1 3/201 5 02:32",' "TestAmerica  Savannah",' "680-1 15490-5", ”395956",' ’’200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-92- 

1", "Lead", "Y", "0.082", "","J", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.060”, "ug/L", "0.30", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","TOTA 
L", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW45_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:40", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:04", "08/1 3/201 5 02:32", "TestAmerica  Savannah"/'680-1 15490-5", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-96- 

5", "Manganese", "Y", "3.7", "ug/L", "1.2"/'ug/L", "1.2", "ug/L", "2.5", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL"," 
initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW45_081 1 1 5", ""/'Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 2:40"/'08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:04", "08/1 3/201 5 02:32",’ "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-5", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-02- 

0", "Nickel", "Y", ”0.89", "","J", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG”, ""/’TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW45_081 1 1 5", ""/'Water", "Normal",'"', "08/1 1/2015  1 2:40", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:04", "08/1 3/201 5 02:32", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-5", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8","200", "7782-49-2", "Selenium", "Y","1. 2", ”"/'J 

B", "ug/L", "0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50"," 

"5qm  mm  mq"  mm  ,,M  ,,m 

"GKMTW45_081 1 1 5", ’""/'Water", "Normal",'"', "08/1 1/2015  1 2:40", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:04", "08/1 3/201 5 02:32",' "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-5", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)",' "200.8", "200",' "7440-22- 

4", "Silver", "N","0. 1 0","<","U","ug/L","0. 1 0","ug/L","0. 1 0","ug/L","1 .0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1", "","50", "mL", "50", "mL","","0" /'"/"'/'" 

"GKMTW45_081 1 1 5", ""/'Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:40"/'08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:04", "08/1 3/201 5 02:32",' "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-5", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-28- 

0", "Thallium", "N","0. 10", "<","U", "ug/L", "0.10", "ug/L", ”0.10", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW45_081 1 1 5", ""/'Water" /'Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:40", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:04", "08/1 3/201 5 02:32",' "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-5", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-62- 


1788690 


ED  000552C  00025565-00011 


2", "Vanadium", "N", "0. 30", "U", "ug/L","0. 30", "ug/L","0. 30", "ug/L","1.0,,,,,ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW45_081 1 1 5","", "Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:40", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
1 5:04", "08/1 3/201 5 02:32", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-5", "395956", "200.8  Metals 
( I CP/M  S)" , "200 . 8", "200", "7440-66- 

6", "Zinc", "Y", "4. 6", "","J","ug/L", "2. 8", "ug/L", "2.8", "ug/L", "20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial",” 

yyg|ll  11,/j  I!  III!  IlgQII  Itpp^lt  IlgQII  III!  IIQM  MM  IlM  MM 

"GKMTW45_081 1 1 5^"", "Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:40", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:04", "08/1 3/201 5 02:32", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-5", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "Y", "1.7", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45”, "ug/L”, "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","TOTA 
L", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL",",,,"0",,,",",,,,," 

"GKMTW45_081 1 1 5", ""/'Water", "Normal", "","08/1 1/201 5 1 2:40", ”08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
18:16", "08/13/2015  13:03", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-5", "395972", "245.1  Mercury 
(CVAA)", "245.1  ","245. 1 ","7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", "<","U", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW100_081 115", ""/’Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:1 5”, "08/12/2015  09:46" ,"08/1 2/20 15 
17:44", "08/1 3/201 5 08:28", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-6", "395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 

5", "Aluminum", "Y", "34", "ug/L", "24", ”ug/L", ”24", "ug/L", "200", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 
tial", "Wet", "1","", "50", "mL","50","mL","","0", 

"GKMTW100_081 1 15", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:1 5”, "08/1 2/201 5 09:46", ”08/1 2/20 15 
17:44", "08/13/2015  08:28", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-6", ”395943",' "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-70- 

2", "Calcium", "Y", "9100", "ug/L", "25", "ug/L", "25","ug/L","500", "ug/L”, "Yes", "TRG"/"’, "TOTAL", "ini 
tial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL"/"’,"0", 

"GKMTW100_081 1 15", ""/’Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:1 5”, "08/1 2/201 5 09:46” ,”08/1 2/201 5 
17:44", "08/13/2015  08:28", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-6”, "395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-89- 

6", "Iron", "Y", "27", "ug/L", "17", "ug/L”, ”17", "ug/L”, ”50”, ”ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial", "W 

q^M  ll«jll  III!  IlgQII  nfp|_"  "SO"  "mL" MM  "O'* ,,H  MM "" 

"GKMTWI00I081 115", ’""/’Water", "Normal","", "08/1 1/2015  09:1 5”, "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
17:44", "08/13/2015  08:28", "TestAmerica  Savannah","680-1 15490-6", "395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-95- 

4”, "Magnesium", "Y", "140", "ug/L", "33", ”ug/L", "33", "ug/L", "500", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW100_081 1 15", ""/’Water", "Normal", '"',"08/1 1/2015  09:1 5", "08/12/2015  09:46” ,”08/1 2/20 15 
17:44", "08/1 3/201 5 08:28", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-6", "395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-09- 

7", "Potassium", "Y", "680", "ug/L", "17", ”ug/L", ”17", "ug/L", "1000", "ug/L","Yes",’’TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", ”1","", "50", "mL", "50”, "mL","","0",”", 

"GKMTW1 00_081 1 15", ""/’Water” /’Normal", "","08/1 1/2015  09:1 5”, "08/12/2015  09:46", "08/1 2/20 15 
17:44", "08/13/2015  10:54”, "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-6", "395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-23- 

5", "Sodium", "Y", "160000", "ug/L", "4800", "ug/L", "4800", "ug/L", "10000", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T 
OTAL”, "initial", "Wet”, ”10",”", ”50", "mL”, "50", "mL"/'","0", 

"GKMTW1 00_081 1 1 5", ""/’Water", "Normal”, "","08/1 1/2015  09:1 5", "08/1 2/201 5 09:46", "","08/1 3/201 5 
12: 13", "TestAmerica  Savannah", ”680-1 15490-6",’ "395950",' ’’SM2340B  Total  Hardness  (as  CaC03)  by 
calculation", "2340B-201 1 ","","STL00009", "Total 

Hardness", "Y", "23", ”","","mg/L", "3. 3", "mg/L", "3. 3", "mg/L", "3. 3", "mg/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initi 

a,„  III!  Mil  llll  Mil  III!  MM  IIQII  MM  MM  Mil 

"GKMTW100_081  l’l5"/''","Wate’r", '"Normal", "","08/1 1/2015  09:1 5", "08/12/201 5 09:46”, "08/1 2/20 15 
17:45","08/13/2015  10:09", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-6",”395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)","200.8","200","7440-36- 

0", "Antimony", "N”, "0.40", "ug/L”, ”0.40", "ug/L", "0.40”, ”ug/L”, ”1.0", "ug/L” /’Yes”, "TRG", "TOT 
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Illf  Itll  1111 
I I I 


AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", 

"GKMTW100_081 1 15", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:1 5", "08/1 2/201 5 09:46","08/12/2015 
17:45", "08/13/2015  10:09","TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-6", "395956", "200.8  Metals 
( I CP/M  S)" , "200 . 8", "200", "7440-38- 

2", "Arsenic", "Y", "37", "","","ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L","1.0","ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 
tial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW1 00^081 115", ""."Water", "Normal", "’","08/1 1/2015  09:1 5", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/20 15 
17:45", "08/13/2015  10:09","TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-6", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-39- 

3", "Barium", "Y", "30", "ug/L”, "0.14", "ug/L", "0.14", "ug/L”, "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "init 
ial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTw’lOO_6811 15", ""’"Water", "Normal", ’"",’"08/1 1/2015  09:15", "08/12/2015  09:46","08/12/2015 
17:45", "08/13/2015  10:09","TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-6", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-41- 

7", "Beryllium", "N", "0.1 5", "<","U", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL'Y "initial",' "Wet",' "1","",' "50",' "mL",' "50",' "mL","","0", 

"GKMTW100_081 115", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:1 5”, "08/12/2015  09:46", "08/1 2/201 5 
17:45", "08/13/2015  10:09","TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-6", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-43-9", "Cadmium", "N","0. 043", "<","U 

L", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.10", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "5 
0","mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW100_081 115", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09: 1 5","08/1 2/201 5 09:46","08/12/2015 
17:45", "08/13/2015  10:09","TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-6", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", "N","1.0","<","U", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L”, ”2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 
, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW100_081 1 15", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:1 5”, "08/1 2/201 5 09:46","08/12/2015 
17:45", "08/13/2015  10:09","TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-6", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", ”200", "7440-48- 

4","Cobalt","N","0.12","<","U","ug/L","0.12","ug/L","0.12","ug/L","0.40","ug/L","Yes","TRG","","","","","TOTA 
L", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW100_081 1 15", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:1 5", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
17:45", "08/13/2015  10:09","TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-6", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "Y”, "13", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "init 
ial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW100_081 1 15", ""."Water", "Normal", '"',"08/1 1/2015  09:1 5", "08/12/2015  09:46", "08/1 2/20 15 
17:45", "08/13/2015  10:09","TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-6", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-92- 

1", "Lead", "Y", "0.30", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.30", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW100_081 1 15", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:1 5", "08/12/2015  09:46", "08/1 2/201 5 
1 7:45", "08/1 3/2015  1 0:09","TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5490-6", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-96- 

5", "Manganese", "Y", "3.5", "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2", "ug/L", "2.5", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL"," 
initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL",'"',"0", 

"GKMTW100_081 115", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:1 5", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/20 15 
17:45", "08/13/2015  10:09",”TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-6", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-02- 

0”, "Nickel", "Y","0. 61", "ug/L", "0.40", "ug/L", ”0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW100_081 1 15", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:1 5", "08/12/2015  09:46", "08/1 2/20 15 
17:45", "08/13/2015  10:09","TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-6", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7782-49- 

2", "Selenium", "Y", "4. 8", "","B", "ug/L", "0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 

, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0"," 


mi  mi  nn 
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"GKMTW100_081 1 15", ""/'Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:1 5", "08/1 2/201 5 09:46","08/12/2015 
17:45", "08/13/2015  10:09","TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-6", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-22- 

4", "Silver", "N", "0.1 0","<","U","ug/L","0. 1 0","ug/L","0. 1 0","ug/L","1 .0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW100_081 1 15", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:1 5", "08/1 2/201 5 09:46","08/12/2015 
17:45", "08/13/2015  10:09","TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-6", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-28- 

0", "Thallium", "N","0. 10", "<","U", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", MmL","","0", 

"GKMTW100_081 115", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:15”,"08/12/2015  09:46","08/12/2015 
1 7:45", "08/1 3/2015  1 0:09","TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5490-6", "395956", "200. 8 Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-62- 

2", "Vanadium", "N", "0.30", "<","U", "ug/L", "0.30", "ug/L", "0.30", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW100_081 1 15", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:1 5", "08/12/2015  09:46", "08/1 2/20 15 
17:45", "08/13/2015  10:09","TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-6", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-66- 

6", "Zinc", "Y", "7. 2", "ug/L", "2. 8", "ug/L", "2.8", "ug/L", ”20", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial"," 

yy-in  M/j  m mm  ii^qii  "50"  "ml_"  ,,M  "Q"  ,,M  ""  MM 

"GKMTW100_081 11 5", ""’"Water"’, "Normal", "","08/1 1/2015  09: 1 5","08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/20 15 
17:45", "08/13/2015  10:09","TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-6", "395956", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "Y", "78", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","TOTA 
L", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW100_081 1 15", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:1 5”, "08/1 2/201 5 09:46","08/12/2015 
1 8:23", "08/1 3/201 5 09:41  "."TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-6", "395958", ”245.1  Mercury 
(CVAA)", "245.1  ","245. 1 ","7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", "<","U", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "”,"","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW101_081 1 15", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:55","08/12/2015  09:46","08/12/2015 
15:12", "08/13/2015  09:00", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-7", "395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 

5", "Aluminum", "Y", "120", "ug/L", "24", "ug/L", "24", "ug/L", "200", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW101_081 1 15", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:55","08/12/2015  09:46","08/12/2015 
15:12", "08/13/2015  09:00", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-7", "395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-70- 

2", "Calcium", "Y", "61000", "ug/L", "25", "ug/L", "25", "ug/L", ”500", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW101_081 1 15", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:55","08/12/2015  09:46", "08/1 2/20 15 
15:12", "08/13/2015  09:00", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-7", "395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-89- 

6", "Iron", "N","1 7", "<","U", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "50", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial"," 
yyg|ii  n sj  m mi  M^QM  npp|_M  "50M  "mL"  MH  "0"  "" "" MM 

"GKMTW101_081 1 15", "".'"Water"', "Normal", "","08/1 1/2015  09:55","08/12/2015  09:46", "08/1 2/20 15 
15:12", "08/13/2015  09:00", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-7", "395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-95- 

4", "Magnesium", "Y", "8900", "ug/L", "33", "ug/L", "33", "ug/L", "500", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW101_081 1 15", '"'."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:55", "08/12/201 5 09:46", "08/1 2/20 15 
15:12", "08/13/2015  09:00", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-7", "395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200. 7 Rev  4.4", "200", "7440-09- 

7", "Potassium", "Y", "2200", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "1000", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 

, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL”,"","0", 

"GKMTW101_081 1 15", '"'."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:55", "08/12/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
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15:12", "08/13/2015  1 1 :18","TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-7", "395943", "200.7  Metals 
(ICP)",' "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-23- 

5", "Sodium", "Y", "150000", "","","ug/L", "4800", "ug/L", "4800", "ug/L", "10000", "ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "10","", "50", "mL", "50", "mL","",,,0",,,",,,",,,,, 

"GKMTW1 01_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:55", "08/1 2/201 5 09:46", "","08/1 3/201 5 
12:18","TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-7", "395953", "SM2340B  Total  Hardness  (as  CaC03)  by 
calculation", "2340B-201 1 ","","STL00009", "Total 

Hardness",' "Y",r "190",' "mg/L",1 ”3.3",' "mg/L",' "3.3",' "mg/L", "3.3", "mg/L", "Yes", "TRG"," "TOTAL",' "ini 
tidi"  nWetM  "i" MM  ,,n  ,,M  mm  mm  ,,M  ”Q”  ,,m  ,,m  ,,m 

"GKMTW1 01^081 1 15", ""’."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:55","08/12/2015  09:46", "08/1 2/201 5 
1 8:23", "08/1 3/201 5 09:03", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-7", ”395958", "245.1  Mercury 
(C  VAA)" , "245 . 1 " , "245 . 1 ","7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", "<","U", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.080", "ug/L”, "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL",,,","0,,,,,,,,,,,,,,", 

"GKMTW101_0811 15", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:55","08/12/2015  09:46","08/12/2015 
15:12", "08/13/2015  11:25", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-7", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-36- 

0", "Antimony", "N", "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW101_081 1 15", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:55”,"08/12/2015  09:46", ”08/1 2/20 15 
15:12", "08/13/2015  11:25", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-7", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-38- 

2”, "Arsenic", "Y", "0.62", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L”, "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW101_081 1 15", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:55”,"08/12/2015  09:46","08/12/2015 
15:12", "08/13/2015  11:25", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-7", ”395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-39- 

3", "Barium", "Y", "39", "ug/L", "0.14", "ug/L", "0.14", "ug/L", "2.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "init 
ial”, "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","",”0", 

"GKMTW101_081 1 15", ""."Water", "Normal", ”","08/1 1/2015  09:55","08/12/2015  09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  11:25", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-7", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-41- 

7", "Beryllium", "N", "0.1 5", "<","U", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.40”, "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", ”mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW101_081 1 15", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:55","08/12/2015  09:46","08/12/2015 
15:12", "08/13/2015  11:25", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-7", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-43- 

9”, "Cadmium", "N", "0.043", "<","U", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.10", "ug/L", "Yes", "TRG", 

TOTAL", "initial”, "Wet", "1",”", ”50", "mL", ”50”, "mL",”","0", 

"GKMTW101_081 1 15", ""."Water", "Normal", '"',"08/1 1/2015  09:55","08/12/2015  09:46", "08/1 2/20 15 
15:12", "08/13/2015  11:25", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-7", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", "N","1.0","<","U", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 
, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW101_081 115", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:55","08/12/2015  09:46", "08/1 2/20 15 
15:12", "08/13/2015  11:25", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-7", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-48- 

4","Cobalt","N","0.12","<","U","ug/L","0.12","ug/L","0.12","ug/L","0.40","ug/L","Yes","TRG",'"',"","","","TOTA 
L", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW101_081 115", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:55", "08/12/201 5 09:46", "08/1 2/20 15 
15:12", "08/13/2015  11:25", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-7", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "Y", ”22", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "init 
ial”, "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 


"GKMTW101_081 1 15", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:55", "08/12/201 5 09:46","08/12/2015 
15:12", "08/13/2015  11:25", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-7", "395962", "200.8  Metals 
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(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-92- 

1", "Lead", 8", "","","ug/L","0. 060", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.30", "ug/L", "Yes", "TRG", ,,M, "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW101_0811 15", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:55","08/12/2015  09:46","08/12/2015 
15:12", "08/13/2015  11:25", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-7", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-96- 

5", "Manganese", "Y","1. 4", "","J", "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2”, "ug/L”, "2. 5", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW1 01_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:55", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  11:25", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-7", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-02- 

0", "Nickel", "Y", "16", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", ”ug/L", ”1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "initi 

gill  "yy0|"  II  M III!  IICQH  ll|Y^I  II  IICQII  llppl^ll  III!  IIQII  III!  III!  mi 

"GKMTW101_0811 15", ""'."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:55","08/12/2015  09:46", "08/1 2/20 15 
15:12", "08/13/2015  11:25", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-7", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7782-49- 

2", "Selenium", "Y", "19", "ug/L", "0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L”, "2.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial”, "Wet", "1",”", "50", "mL"1"50","mL","","0", 

"GKMTW101_081 1 15", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:55","08/12/2015  09:46", "08/1 2/20 15 
15:12", "08/13/2015  11:25", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-7", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-22- 

4", "Silver", "N","0. 1 0","<","U", "ug/L", "0.1 0","ug/L","0. 1 0","ug/L","1 .0", "ug/L”, "Yes", "TRG”, "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW101_081 115", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:55”,"08/12/2015  09:46","08/12/2015 
15:12", "08/13/2015  11:25", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-7", "395962", ”200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-28- 

0", "Thallium", "N","0.10","<","U", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet”, "1","", "50", "mL", "50", "mL”,"","0", 

"GKMTW101_081 1 15", ""."Water", "Normal", ”","08/1 1/2015  09:55","08/12/2015  09:46","08/12/2015 
15:12", "08/13/2015  11:25", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-7", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-62- 

2", "Vanadium", "N", "0.30", "<",”U", "ug/L", "0.30", "ug/L", "0.30", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW101_081 1 15", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  09:55","08/12/2015  09:46","08/12/2015 
15:12", "08/13/2015  11:25", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-7", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-66- 

6", "Zinc", "Y", "14", "ug/L", "2. 8", "ug/L", "2. 8”, "ug/L", "20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial"," 
Wef, "i","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW101_081 1 15", ""."Water", "Normal", '"',"08/1 1/2015  09:55","08/12/2015  09:46", "08/1 2/20 15 
15:12", "08/13/2015  11:25", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-7", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "Y", "11", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","TOTA 
L", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW1 02_081 1 15", ""."Water", "Normal", '"',"08/1 1/2015  1 1 :05”,"08/12/2015  09:46", "08/1 2/20 15 
15:12", "08/13/2015  09:27", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-8", "395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 

5", "Aluminum", "Y", "2500", "ug/L", "24", "ug/L", "24", "ug/L", "200", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW1 02_081 1 15", ""/'Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 1 :05","08/12/2015  09:46", "08/1 2/20 15 
15:12", "08/13/2015  09:27", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-8", "395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200. 7 Rev  4.4", "200", "7440-70- 

2", "Calcium", "Y", "41000", "ug/L", "25", "ug/L", "25”, ”ug/L", "500", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50”, "mL", "50", "mL","","0"," 


llll  1111  1111 


"GKMTW1 02_081 1 15", ""/'Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 1 :05", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  09:27",''TestAmerica  Savannah”, "680-1 15490-8", "395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-89- 
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6",  "I  ron",  "Y",  "1 800", "ug/L", "1 7",  "ug/L","1 7",  "ug/L", "50", "ug/L",  "Yes",  "TRG", "TOTAL",  "initial"," 

yygjll  11-|  II  Itll  IlgQII  llpp^ll  IlgQH  Mpp|_M  MM  "0"  MM  ,,H  ,,H 

"GKMTW102_081 1 15", ""’"Water"’, "Normal", "","08/1 1/2015  1 1 :05","08/12/2015  09:46","08/12/2015 
15:12", "08/13/2015  09:27", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-8", "395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-95- 

4", "Magnesium", "Y", "4600", "ug/L", "33", "ug/L", "33", "ug/L”, "500", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW1 02_081 1 15", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 1 :05","08/12/2015  09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  09:27", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-8", "395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-09- 

7", "Potassium", "Y", "2200", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L”, "1000", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL" 

, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW1 02_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 1 :05", "08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  09:27", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-8", "395943", "200.7  Metals 
(ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-23- 

5", "Sodium", "Y", "52000", "ug/L", "480", "ug/L", "480", "ug/L", "1000", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW1 02_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 1 :05","08/1 2/201 5 09:46", "”,"08/1 3/2015 
12: 18", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-8", "395953", "SM2340B  Total  Hardness  (as  CaC03)  by 
calculation", "2340B-201 1 ","","STL00009", "Total 

Hardness", "Y", "120", "","","mg/L", "3.3", "mg/L", "3.3", "mg/L”, "3. 3", "mg/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 

tia|„  IMH  I'M  I'M  MU  I'M  MM  II"  II Q II  "II  ""  "" 

"GKMTW1 02_J38l’l  15", ""’."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 1 :05”,"08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
18:23", "08/13/2015  09:16", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-8", ”395958", "245.1  Mercury 
(CVAA)", "245.1  ","245. 1 ","7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", "<","U", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.080", "ug/L”, "0.20", "ug/L”, "Yes", "TRG", "","","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW1 02_081 1 15", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 1 :05”,"08/12/2015  09:46","08/12/2015 
15:1 2", "08/1 3/2015  1 2:33", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5490-8", "395962", "200. 8 Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-36- 

0", "Antimony", "N", "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOT 
AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW1 02_081 1 15", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 1 :05","08/12/2015  09:46","08/12/2015 
15:12", "08/13/2015  12:33", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-8", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-38- 

2", "Arsenic", "N", "0.37", "<","U", "ug/L", "0.37”, "ug/L", "0.37", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL 
", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL",'"',"0", 

"GKMTW1 02_081 1 15", ""."Water", "Normal", ”","08/1 1/2015  1 1 :05","08/12/2015  09:46", "08/1 2/20 15 
15:12", "08/13/2015  12:33", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-8", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-39- 

3", "Barium", "Y", "72", "ug/L", "0.14", "ug/L", "0.14", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "init 
ial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTw’l02’_081 115", ""’"Water", "Normal", ’"",’"08/1 1/2015  11:05", "08/12/2015  09:46", "08/1 2/20 15 
15:12", "08/13/2015  12:33", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-8", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-41- 

7", "Beryllium", "N", "0.1 5", "<","U", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL",”","0", 

"GKMTW1 02_081 1 15", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 1 :05","08/12/2015  09:46", "08/1 2/20 15 
15:12", "08/13/2015  12:33", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-8", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-43- 

9”, "Cadmium", "Y", "0.11 "ug/L", "0.043", "ug/L", ”0.043", "ug/L", "0.10", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW1 02_081 1 15", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 1 :05","08/12/2015  09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  12:33", "TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-8", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", "Y",”1. 9", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
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III!  III!  If  If 
J I 


nitial","Wet","1","","50","mL","50","mL","","0"," 

"GKMTW1 02_081 1 1 5", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  11 :05","08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:1 2", "08/1 3/2015  1 2:33","TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5490-8", "395962", "200. 8 Metals 
( I CP/M  S)" , "200 . 8", "200", "7440-48- 

4", "Cobalt", "Y", "0.69", "","","ug/L","0. 12", "ug/L","0. 12", "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW1 02_081 1 15", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 1 :05","08/12/2015  09:46", "08/1 2/201 5 
15:1 2", "08/1 3/2015  1 2:33","TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5490-8", "395962", "200. 8 Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "Y", "28", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "init 
iai", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW1 02_081 1 1 5","" ’"Water", "Normal", ’"",’"08/1 1/2015  1 1 :05","08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/201 5 
15:12", "08/13/2015  12:33","TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-8", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-92- 

1", "Lead", "Y", "20", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0. 060", "ug/L”, "0.30", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW1 02_081 1 15", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 1 :05","08/12/2015  09:46", "08/1 2/20 15 
15:12", "08/13/2015  12:33","TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-8", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-96- 

5", "Manganese", "Y", "76", "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2", "ug/L”, "2. 5", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW1 02_081 1 15", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 1 :05","08/1 2/201 5 09:46", "08/1 2/20 15 
15:12", "08/13/2015  12:33","TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-8", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-02- 

0", "Nickel", "Y", "2. 3", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L”, "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "initi 
al","Wet","1","","50","mL","50","mL","","0",' 

"GKMTW1 02_081 1 15", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 1 :05","08/12/2015  09:46", "08/1 2/201 5 
15:1 2", "08/1 3/2015  1 2:33","TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5490-8", "395962", "200. 8 Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7782-49- 

2", "Selenium", "Y", "2.2", "ug/L", "0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 

, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW1 02_081 1 15", ""."Water", "Normal", '"',"08/1 1/2015  1 1 :05","08/12/2015  09:46","08/12/2015 
15:1 2", "08/1 3/2015  1 2:33","TestAmerica  Savannah", "680-1 1 5490-8", "395962", "200. 8 Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-22- 

4", "Silver", "N", "0. 1 0","<","U", "ug/L", "0. 1 0", "ug/L", "0. 1 0", "ug/L", "1 .0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL",'"',"0", 

"GKMTW1 02_081 1 15", ""."Water", "Normal", ’"',"08/1 1/2015  1 1 :05”,"08/12/2015  09:46", "08/1 2/20 15 
15:12", "08/13/2015  12:33","TestAmerica  Savannah", "680-1 15490-8", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-28-0", "Thallium", "N","0. 10”, "<","U 

A", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG”, "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50"," 
ml_M  "50"  "mL" ""  "0" "" "" "" 

"GKMTWIO2J081 1 15", ""."Water", "Normal", ’"’,"08/1 1/2015  1 1 :05”,"08/12/2015  09:46", "08/1 2/20 15 
15:12", "08/13/2015  12:33","TestAmerica  Savannah”, "680-1 15490-8", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-62- 

2", "Vanadium", "Y", "3.4", "ug/L", "0.30", "ug/L", "0.30", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"GKMTW1 02_081 1 15", ""."Water", "Normal", "","08/1 1/2015  1 1 :05","08/12/2015  09:46", "08/1 2/20 15 
15:12", "08/13/2015  12:33","TestAmerica  Savannah”, "680-1 15490-8", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-66- 

6", "Zinc", "Y", "250", "ug/L", "2.8", "ug/L", "2. 8", "ug/L", ”20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial"," 

yygjn  n*j  it  nif  iigQii  ngQii  Mpp|^n  ,,H  MQM  ,,M  ,,M  MM 

"GKMTW1 02_081 1 15","" ’"Water"’, "Normal", "","08/1 1/2015  1 1 :05", "08/1 2/201 5 09:46", ”08/1 2/20 15 
15:12", "08/13/2015  12:33","TestAmerica  Savannah", ”680-1 15490-8", "395962", "200.8  Metals 
(ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "Y", "0.91", "","J", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 
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"LCS","", "Water", "Normal", "","08/1 2/2015  1 5:04", "08/1 3/201 5 00:27", "TestAmerica  Savannah",' "LCS 
680-395745/2-A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-36- 

0", "Antimony", "Y", "21. 8", "","","ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", ”ug/L","1.0","ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Cont 
rol_Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","”,"1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/2015  1 5:04", ”08/1 3/201 5 00:27", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395745/2-A", "395956", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", ”200", "7440-38- 

2", "Arsenic", "Y", "40.4", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG","Laboratory_Control 
.Sample",' "TOTAL"/ "initial",' "Wet",1 "I",' '"7 "SO",' "mL",' "50",' "rrf_","","1"," 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/12/2015  15:04","08/13/2015  00:27", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395745/2-A", "395956", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", ”200", "7440-39- 

3", "Barium", "Y", "39.8", "ug/L", "0.14", "ug/L", "0.14", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control 
.Sample", "TOT AL", "initial", "Wet", "1", "50", "mL”, "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/12/2015  15:04","08/13/2015  00:27", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395745/2-A", "395956", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-41- 

7", "Beryllium", "Y", "20.8", "ug/L", "0. 1 5", "ug/L", "0. 1 5", "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Con 
trol_Sample", "TOTAL", "initial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL", "","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/201 5 15:04","08/13/2015  00:27", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395745/2-A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)”, "200. 8", ”200", "7440-43- 

9", "Cadmium", "Y", "20.4", "ug/L", "0.043", "ug/L”, "0.043", "ug/L", "0.10", "ug/L", "Yes", "TRG", "Laboratory. 
Control.Sample", "TOT  AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL”, "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/12/2015  15:04","08/13/2015  00:27", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395745/2-A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", "Y", "38.3", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L", "2.0”, "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Contro 
I.Sample", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL",'"’,"1", 

"LCS","","Water","Normal","","","","08/12/2015  15:04","08/13/2015  00:27", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395745/2-A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-48- 

4", "Cobalt", "Y", "21. 2", "ug/L", "0.12", "ug/L", "0.12", "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Contro 
I.Sample", "TOT  AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS","","Water","Normal","","","","08/12/2015  15:04","08/13/2015  00:27", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395745/2-A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)”, "200.8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "Y", "40.6", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control 
.Sample", ""/TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS","","Water","Normal","","","","08/12/2015  15:04","08/13/2015  00:27", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395745/2-A", "395956", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200.8", "200", "7439-92- 

1", "Lead", "Y", "191", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.30", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Contr 
ol.Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"Lcs", ""."Water", "Normal", "","08/12/201 5 1 5:04", "08/1 3/201 5 00:27", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395745/2-A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-96- 

5", "Manganese", "Y", "188", "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2", "ug/L", ”2.5", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Contr 
ol.Sample", ""/'TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS", ""/’Water", "Normal", "","08/1 2/201 5 15:04”,”08/13/2015  00:27", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395745/2-A", "395956", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-02- 

0","Nickel","Y", "41. 2”, "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes","TRG","Laboratory_Control_ 
Sample", ""/'TOTAL", "initial", "Wet", "1 "50", "mL”, "50", "mL","","1 

"Lcs", ""."Water", "Normal", "","08/12/201 5 1 5:04", "08/1 3/201 5 00:27", "TestAmerica  Savannah”, "LCS 
680-395745/2-A", "395956", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7782-49- 

2", "Selenium", "Y", "37. 9", "ug/L", "0.58", "ug/L”, "0.58", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes"/'TRG","Laboratory_Cont 
rol.Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","1 

"Lcs", ""/'Water", "Normal", "","08/12/2015  15:04"/'08/13/2015  00:27", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395745/2-A", "395956", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-22- 

4", "Silver", "Y”, "20.8",'"’,"", "ug/L”, "0.10", "ug/L”, "0.10", "ug/L", "1.0”, "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control_ 
Sample", "TOTAL", "initial",''Wet","1","", "50", "mL", "50", "mL",'"',"1 

"LCS","","Water","Normal","","","","08/12/2015  15:04","08/13/2015  00:27", "TestAmerica  Savannah",''LCS 
680-395745/2-A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)", ”200. 8", "200", "7440-28- 

0", "Thallium", "Y","1 6. 3", "ug/L", ”0. 1 0", "ug/L", "0. 1 0", "ug/L", "0.20", "ug/L",''Yes",''TRG","Laboratory_Cont 
rol.Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1",'"', "50", "mL", "50", "mL","","1",'"',"","" 
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"LCS","", "Water", "Normal", "","08/12/2015  15:04","08/13/2015  00:27", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395745/2-A", "395956", ”200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-62- 

2", "Vanadium", "Y", "37. 5", "","","ug/L", "0.30", "ug/L", "0.30", "ug/L","1.0","ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Con 
trol_Sample", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/12/2015  15:04","08/13/2015  00:27", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395745/2-A", "395956", "200. 8 Metals  (ICP/MS)”, "200. 8", ”200", "7440-66- 

6", "Zinc", "Y", "40.0", "ug/L", "2. 8", "ug/L", "2.8", "ug/L", ”20", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control_Sam 
pie", "TOT  AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/12/2015  15:04","08/13/2015  00:27", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395745/2-A", "395956", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "Y", "39.2", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_C 
ontrol_Sample", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL”, "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/12/2015  15:04","08/13/2015  03:26", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395747/2-A", "395943", "200.7  Metals  (ICP)","200.7  Rev  4.4", ”200", "7429-90- 

5", "Aluminum", "Y", "1980", "ug/L", "24", "ug/L", "24", "ug/L", "200", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control 
.Sample", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/12/2015  15:04","08/13/2015  03:26", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395747/2-A", "395943", "200.7  Metals  (ICP)","200.7  Rev  4.4", "200", "7440-70- 
2", "Calcium", "Y", "2070", "ug/L", "25", "ug/L", "25", "ug/L", "500", ”ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control_ 
Sample", nu, "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

„Lcs", ""."Water", "Normal", "","08/12/2015  15:04","08/13/2015  03:26", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395747/2-A", "395943", "200.7  Metals  (ICP)",”200.7  Rev  4.4", "200", ”7439-89- 
6"  "iron", "Y", "2020", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L”, "50", "ug/L”, "Yes", "TRG","Laboratory_Control_Samp 
le", ."TOTAL", "initial"  ,"\A/et","1  ","","50","mL","50","mL" 1" 

"Lcs", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/201 5 15:04","08/13/2015  03:26”, "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395747/2-A", "395943", "200.7  Metals  (ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-95- 

4", "Magnesium", "Y", "2030", "ug/L", "33", "ug/L", "33”, "ug/L”, ”500", "ug/L”, "Yes", "TRG","Laboratory_Contr 
ol_Sample", ""/'TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS","","Water","Normal","","","","08/12/2015  15:04","08/13/2015  03:26", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395747/2-A", "395943", "200.7  Metals  (ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-09- 

7", "Potassium", "Y", "2140", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "1000", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Contr 
ol_Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/12/2015  15:04","08/13/2015  03:26", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395747/2-A", "395943", "200.7  Metals  (ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-23- 
5", "Sodium", "Y", "1860", "ug/L", "480", "ug/L", "480", "ug/L", "1000", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Contr 
ol_Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS","", "Water", "Normal", "","08/1 2/201 5 15:1 2", "08/1 3/201 5 1 0:34", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395749/2-A", "395962", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-36- 

0", "Antimony", "Y", "22. 3", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", ”ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Cont 
rol_Sample", ""/'TOTAL”, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"Lcs", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/201 5 15:1 2", "08/1 3/201 5 1 0:34", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395749/2-A", "395962", "200.8  Metals  (ICP/MS)”, "200. 8", "200", "7440-38- 

2", "Arsenic", "Y", "40.9", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L", "1 .0","ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control 
.Sample", ""/'TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50”, "mL","","1 

"LCS", ""/’Water", "Normal", "",''08/1 2/201 5 15:1 2", "08/1 3/201 5 1 0:34", "TestAmerica  Savannah”, "LCS 
680-395749/2-A", "395962", ”200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", ”7440-39- 

3", "Barium", "Y", "40.4", "ug/L", "0.14", "ug/L", "0.14", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control 
.Sample", ""/’TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL”, "50", "mL","","1", 

"LCS", ""/’Water", "Normal", "","08/1 2/2015  15:1 2"/'08/1 3/201 5 1 0:34", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395749/2-A", "395962", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8","200", "7440-41  - 

7", "Beryllium", "Y", "20.4", "ug/L", "0.15", "ug/L", "0.15", "ug/L”, "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Con 
trol.Sample","", "TOTAL", "initial", "Wet", "1",'"',"50",''mL", "50", "mL","","1",'"',"","" 

"LCS", ""/’Water", "Normal", "","08/1 2/2015  15:1 2", "08/1 3/201 5 1 0:34", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395749/2-A", "395962", "200.8  Metals  (ICP/MS)”, "200.8", "200", "7440-43- 

9", "Cadmium", "Y",''20.9","","","ug/L",''0.043", "ug/L", "0.043", "ug/L”, "0.10"/'ug/L", "Yes", "TRG", "Laboratory. 
Control.Sample","", "TOTAL", "initial", "Wet", "1",'"', "50", "mL'',"50","mL",'"',"1", 
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"LCS","", "Water", "Normal", "","08/1 2/2015  15:1 2", "08/1 3/2015  1 0:34","TestAmerica  Savannah",' "LCS 
680-395749/2-A", "395962", "200. 8 Metals  (ICP/MS)","200.8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", "Y", "38.0", "","","ug/L","1.0","ug/L","1.0","ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Contro 
LSample", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/12/2015  15:12","08/13/2015  10:34","TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395749/2-A", "395962", "200. 8 Metals  (ICP/MS)","200. 8", "200", "7440-48- 

4", "Cobalt", "Y", "21. 3", "ug/L", "0.12", "ug/L", "0.12", "ug/L”, "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Contro 
LSample", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/12/2015  15:12","08/13/2015  10:34","TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395749/2-A", "395962", "200. 8 Metals  (ICP/MS)","200. 8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "Y", "40. 6", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0. 50", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control 
_Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", ”50", ,,mL","","1",,, 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/201 5 15:12","08/13/2015  10:34","TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395749/2-A", "395962", "200. 8 Metals  (ICP/MS)","200. 8", "200", "7439-92- 

1", "Lead", "Y", "199", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0. 30", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Contr 
ol_Sample", "TOTAL", "initial", "Wet", "1", "", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/12/2015  15:12","08/13/2015  10:34","TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395749/2-A", "395962", "200.8  Metals  (ICP/MS),,,"200.8",,,200","7439-96- 

5", "Manganese", "Y", "189", "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2”, "ug/L”, "2.5", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Contr 
ol_Sample","", "TOTAL", "initial", "Wet", "1",”", "50", "mL", "50", "mL",""p"1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/201 5 15:1 2", "08/1 3/201 5 1 0:34","TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395749/2-A", "395962", "200.8  Metals  (ICP/MS)”,"200. 8", "200”, "7440-02- 

0", "Nickel", "Y", "41. 4", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control_ 
Sample", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/12/2015  15:12","08/13/2015  10:34","TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395749/2-A", "395962", "200.8  Metals  (ICP/MS)”, "200.8", "200","7782-49- 

2", "Selenium", "Y", "38.4", "ug/L", "0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L", ”2.0", "ug/L”, "Yes", "TRG","Laboratory_Cont 
rol_Sample", "TOT  AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL”, "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/201 5 15:12","08/13/2015  10:34","TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395749/2-A", "395962", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-22- 
4", "Silver", "Y", "21.0", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.10", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes”, "TRG","Laboratory_Control_ 
Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS","","Water","Normal","","","","08/12/2015  15:12","08/13/2015  10:34","TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395749/2-A", "395962", "200.8  Metals  (ICP/MS)”,"200.8","200","7440-28- 

0", "Thallium", "Y", "17. 3", "ug/L”, "0.10", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Cont 
rol_Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/201 5 15:1 2", "08/1 3/201 5 1 0:34","TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395749/2-A", "395962", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200”, "7440-62- 

2", "Vanadium", "Y", "37. 5", "ug/L", "0.30", "ug/L", "0.30", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Con 
trol_Sample", ""/TOTAL”, "initial", "Wet”, "1","", ”50", "mL", "50", "mL","","1", 

"Lcs", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/201 5 15:1 2", "08/1 3/201 5 1 0:34","TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395749/2-A", "395962", "200.8  Metals  (ICP/MS)", ”200. 8”, ”200”, ”7440-66- 

6", "Zinc", "Y", "40.3", "ug/L", "2. 8", "ug/L", "2.8", "ug/L", "20", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control_Sam 
pie","" "TOTAL" ."initial" ,"Wet" ,"1" ,"",”50" , "mL", "50”, "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/201 5 15:1 2”, "08/1 3/201 5 1 0:34","TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395749/2-A", "395962", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", ”200. 8”,"200", ”7439-98- 

7", "Molybdenum", "Y", "39. 6", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_C 
ontrol_Sample", ""/’TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS","", "Water", "Normal", "","08/1 2/2015  15:1 2", "08/1 3/201 5 08:37", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395752/2-A", ”395943", "200.7  Metals  (ICP)","200.7  Rev  4.4”, ”200”, "7429-90- 

5", "Aluminum","Y", "2040", "ug/L", "24", "ug/L”, "24","ug/L", ”200", "ug/L","Yes","TRG","Laboratory_Control 
_Sample", ""/’TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50”, "mL", "50”, "mL","","1", 

"LCS","", "Water", "Normal", "","08/1 2/2015  15:1 2", "08/1 3/2015  08:37", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395752/2-A", ”395943”, ”200. 7 Metals  (ICP)","200.7  Rev  4.4", "200", "7440-70- 
2", "Calcium", "Y", "2150","", "ug/L”, "25", "ug/L", "25", "ug/L", "500", "ug/L","Yes","TRG","Laboratory_Control_ 
Sample",”", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50”, "mL”,"","1 
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"LCS","", "Water", "Normal", "","08/1 2/2015  15:1 2", "08/1 3/201 5 08:37", "TestAmerica  Savannah",' "LCS 
680-395752/2-A", "395943", "200.7  Metals  (ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-89- 
6","lron","Y","2080","","","ug/L","17","ug/L","17","ug/L",''50","ug/L","Yes","TRG","Laboratory_Control_Samp 
le","","" "TOTAL" /’initial", "Wet" ,"1  ","","50","mL","50","mL" ,"","1 ,"" 

"LCS", "’"."Water", "Normal", "08/12/201 5 15:1 2", "08/1 3/201 5 08:37", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395752/2-A", "395943", "200.7  Metals  (ICP)", "200. 7 Rev  4.4", "200", "7439-95- 

4", "Magnesium", "Y", "2080", "", "","ug/L", "33", "ug/L", "33", "ug/L", "500”, "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Contr 
ol_Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"Lcs", ""."Water", "Normal", "","08/12/2015  15:12","08/13/2015  08:37", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395752/2-A", "395943", "200.7  Metals  (ICP)", "200. 7 Rev  4.4", "200", "7440-09- 

7", "Potassium", "Y", "21 70", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L”, "1000", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Contr 
ol_Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL"/’’’.''!", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/201 5 15:12","08/13/2015  08:37",”TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395752/2-A", "395943", "200.7  Metals  (ICP)", "200. 7 Rev  4.4", "200", "7440-23- 
5", "Sodium", "Y", "1950", "ug/L", "480", "ug/L", "480", "ug/L”, ”1000", "ug/L”, "Yes", "TRG","Laboratory_Contr 
ol_Sample", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/201 5 17:28","08/13/2015  07:59", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395798/2-A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-36- 

0", "Antimony", "Y", "22. 6", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1 .0","ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Cont 
rol_Sample", "TOT  AL", "initial", "Wet", "1", "50", "mL”, "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/201 5 17:28","08/13/2015  07:59","TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395798/2-A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-38- 

2", "Arsenic", "Y", "42.4", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", ”TRG","Laboratory_Control 
_Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", ”50", "mL","","1", 

"LCS","","Water","Normal","","","","08/12/2015  17:28","08/13/2015  07:59", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395798/2-A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-39- 

3", "Barium", "Y", "42.2", "ug/L", "0.14", "ug/L", "0.14", "ug/L", "2.0", "ug/L”, "Yes", "TRG","Laboratory_Control 
_Sample", "TOT AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/201 5 17:28","08/13/2015  07:59", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395798/2-A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200.8”, "200", "7440-41  - 

7", "Beryllium", "Y", "21 . 1 "ug/L", "0. 1 5", "ug/L", "0. 1 5", "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Con 
trol_Sample", ""/'TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS","","Water","Normal","","","","08/12/2015  17:28","08/13/2015  07:59", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395798/2-A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)”,"200.8", "200", "7440-43- 

9", "Cadmium", "Y", "20.1", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.10", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_ 
Control_Sample", '"'/'TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

„Lcs", ""."Water", "Normal", "","08/12/2015  17:28","08/13/2015  07:59", "TestAmerica  Savannah",''LCS 
680-395798/2-A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-47- 

3",''Chromium","Y", "40.3", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L", "2.0",''ug/L", "Yes", "TRG",''Laboratory_Contro 
LSample", '"’/’TOTAL", "initial", "Wet", "1",'"', "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"Lcs", ""/'Water" /’Normal", "","08/1 2/201 5 17:28","08/13/2015  07:59", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395798/2-A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)'', "200. 8", "200", "7440-48- 

4",''Cobalt","Y", "22.0", "ug/L", "0.12", "ug/L", "0.12", "ug/L", "0.40", "ug/L"/'Yes","TRG"/'Laboratory_Contro 
LSample", ""/’TOTAL", "initial", "Wet", "1",'"', "50", "mL", "50", "mL'',"","1", 

"LCS", ""."Water" /’Normal", "","08/12/2015  17:28","08/13/2015  07:59”, "TestAmerica  Savannah”, "LCS 
680-395798/2-A", "395956", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "Y", "42. 5", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control 
_Sample", "TOTAL”, "initial", "Wet", "1 "50", "mL'',"50",''mL","","1", 

"Lcs", ""/'Water", "Normal", "","08/12/2015  17:28",”08/13/2015  07:59", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395798/2-A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)”, "200. 8", "200", "7439-92- 

1", "Lead", "Y","193", "ug/L",''0.060", "ug/L", "0. 060"/'ug/L", "0.30", "ug/L"/'Yes","TRG"/'Laboratory_Contr 
ol_Sample", ""/'TOTAL", "initial", "Wet", "1","'', "50''/’mL", "50", "mL",'"',"1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/2015  1 7:28”, "08/1 3/201 5 07:59", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395798/2-A",' "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-96- 

5", "Manganese", "Y", "195", "ug/L”, "1.2", "ug/L","1. 2", "ug/L"/'2.5", "ug/L”, "Yes", "TRG",”Laboratory_Contr 
ol_Sample","", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","","50"/'mL", "50", "mL","","1", 
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"LCS","", "Water", "Normal", "","08/12/2015  17:28","08/13/2015  07:59", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395798/2-A", "395956", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-02- 

0", "Nickel", "Y", "43. 0","","","ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L","1.0","ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control_ 
Sample", "TOTAL", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","1 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/201 5 1 7:28","08/1 3/201 5 07:59", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395798/2-A", "395956", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7782-49- 

2", "Selenium", "Y", "41.1", "ug/L", "0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Cont 
rol_Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/201 5 17:28","08/13/2015  07: 59", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395798/2-A", "395956", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-22- 

4", "Silver", "Y", "21. 6", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.10", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG","Laboratory_Control_ 
Sample", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/201 5 17:28","08/13/2015  07:59", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395798/2-A", "395956”, "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", ”200", "7440-28- 

0", "Thallium", "Y","1 6. 8", "ug/L", "0. 1 0", "ug/L", "0. 1 0", "ug/L”, "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Cont 
rol_Sample", "TOT  AL", "initial", "Wet", "1", "", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"Lcs", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/201 5 17:28","08/13/2015  07:59", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395798/2-A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", ”200", "7440-62- 

2", "Vanadium", "Y", "39.1", "ug/L", "0.30", "ug/L", "0.30", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Con 
trol_Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL",,",,"1", 

"Lcs", ""."Water", "Normal", "","08/12/2015  17:28","08/13/2015  07:59","TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395798/2-A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-66- 

6", "Zinc", "Y", "40.9", "ug/L", "2. 8", "ug/L", "2.8", "ug/L", "20", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control_Sam 

pie", TOTAL", "initial", "W^,"1","", "50", "mL", "50", "mLYYIYYY" 

"LCS","","Water","Normal","","","","08/12/2015  1 7:28","08/1 3/201 5 07:59","TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395798/2-A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200.8", "200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "Y", "41.0", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45”, "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_C 
ontrol_Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", ”50", "mL","","1", 

"LCS","","Water","Normal","","","","08/12/2015  17:28","08/13/2015  06: 04", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395800/2-A", "395943", "200.7  Metals  (ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 

5", "Aluminum", "Y", "2040", "ug/L", "24", "ug/L", "24", "ug/L", "200", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control 
_Sample", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL",'"',"1 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/201 5 17:28","08/13/2015  06: 04", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395800/2-A", "395943", "200.7  Metals  (ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-70- 
2", "Calcium", "Y", "2120", "ug/L", "25", "ug/L", "25", "ug/L", "500", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control_ 
Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/201 5 17:28","08/13/2015  06: 04", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395800/2-A", "395943", "200.7  Metals  (ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-89- 
6", "Iron", "Y", "2090", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", ”50", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control_Samp 
|e", "TOT  AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS", "'"/'Water", "Normal",'"", "08/1 2/201 5 1 7:28" ,’"08/1 3/201 5 06:04", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395800/2-A", "395943", "200.7  Metals  (ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-95- 

4", "Magnesium", "Y", "2100", "ug/L", "33", "ug/L", "33", "ug/L", "500", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Contr 
ol_Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1",'"', "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/12/2015  17:28","08/13/2015  06: 04”, "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395800/2-A", "395943", "200.7  Metals  (ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-09- 

7", "Potassium", "Y", "2210", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "1000", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Contr 
ol_Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1",”", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/12/2015  17:28","08/13/2015  06: 04”, "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395800/2-A", "395943", "200.7  Metals  (ICP)”, "200. 7 Rev  4.4", "200", "7440-23- 
5", "Sodium", "Y", "2010", "ug/L", "480", "ug/L", ”480", "ug/L", "1000", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Contr 
ol_Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1”,"", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/2015  18:1 6", "08/1 3/201 5 1 1 :37","TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-395807/2-A", "395972", "245.1  Mercury  (CVAA)", "245.1", "245.1", "7439-97- 

6", "Mercury", "Y", "2.47", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Co 
ntrol_Sample", "TOTAL", "initial", "Wet", "1",”", "50", "mL", "50", "mL","","1", 
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"LCS","", "Water", "Normal", "","08/1 2/2015  1 8:23", "08/1 3/201 5 08:38", "TestAmerica  Savannah",' TCS 
680-39581 3/2-A", "395958", "245.1  Mercury  (CVAA)", "245.1", "245.1", "7439-97- 

6", "Mercury", "Y", "2. 57", "","","ug/L", "0.080", "ug/L","0. 080", "ug/L”, "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Co 
ntrol_Sample", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/2015  1 5:04", "08/1 3/201 5 00:23", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395745/1 -A", "395956", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-36- 

0", "Antimony", "N", "0.40”, "<", "U", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L”, "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blan 
mi  mi  mi  n-j-Q-p^i^H  njp "Wet"  ,,*jH  ,,H  "SO"  "mL"  n50n  "mL11  MH  ,,”|M  mh  ,,m  ,,m 

"MB", ""."Water", "Normal", "",'"08/1 2/201 5 15:04","08/13/2015  00:23", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395745/1 -A", "395956", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", ”200", "7440-38- 

2", "Arsenic", "N", "0.37", "<","U", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L”, "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG","Method_Blank", 
mi  mi  mi  "initial"  nVV6tM  wtH  MM  n50M  nmLM  n50H  ,,M  HtH  MM  m*  ,,m 

"MB", "’"."Water", "Normal", "","08/1 2/201 5 ’l5:04","08/13/2C>15  00:23", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395745/1 -A", "395956", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", ”200", "7440-39- 

3", "Barium", "N", "0.14", "<","U", "ug/L", "0.14", "ug/L", "0.14", "ug/L”, "2. 0",”ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB","","Water","Normal","","","","08/12/2015  15:04","08/13/2015  00:23", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395745/1 -A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-41- 

7", "Beryllium", "N", "0.15", "<","U", "ug/L", "0.15", "ug/L", "0. 15”, "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Bla 
nk", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB","","Water","Normal","","","","08/12/2015  15:04","08/13/2015  00:23", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395745/1 -A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", ”7440-43- 

9", "Cadmium", "N", "0.043", "<","U", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.043", "ug/L”, "0. 10", ”ug/L", "Yes", "TRG","Method_ 
Blank", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL”, "","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/2015  1 5:04", "08/1 3/201 5 00:23", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395745/1 -A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", "N","1.0","<","U", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L", ”2.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank"," 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/2015  1 5:04", "08/1 3/201 5 00:23", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395745/1 -A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-48- 

4", "Cobalt", "N", "0.12", "<","U", "ug/L", "0.12", "ug/L", "0.12", "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 
mi  iii!  mi  ”jnitia|"  "Wst"  MtM  ,,M  M50M  MmLH  "SO"  nmLn  ,,M  ,,'|M  ,,M ,,,,  ,,M 

"MB", "’"."Water" .’"Normal", "","08/1 2/2015  ’l  5:04", "08/1 3/201 5 00:23", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395745/1 -A", "395956", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "N", "0.50", "<","U", "ug/L", "0.50", "ug/L", ”0.50", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB","","Water","Normal","","","","08/12/2015  15:04","08/13/2015  00:23", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395745/1 -A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-92- 

1", "Lead", "N", "0.060", "<","U", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.30", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blan 
l^ii  iii!  mi  mi  irj-Qi-y^i^n  •'initial”  MW0tM  ,,'|H  MM  M50M  "mL”  n50M  nmLM  MH  ,,'|M  mh  ,,m  ,,m 

"MB", ""."Water", "Normal", "",’"08/1 2/2015  1 5:04", "08/1 3/201 5 00:23", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395745/1 -A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-96- 

5", "Manganese", "N","1. 2", "<”,"U", "ug/L", "1.2", "ug/L”, "1.2", "ug/L", "2.5", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank" 
mi  mi  mi  "initial"  MW6tM  ,,'|H  ,,M  M50M  "mL11  M50n  nmLM  ,,M  ,,'|M  mm  mm  ,,m 

"MB", ""."Water", "Normal", "08/1 2/20 15  l’5:04","08/13/2o’l5  00:23", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395745/1 -A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-02- 

0", "Nickel", "N", "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", ”TRG","Method_Blank","" 
"TOTAL", "initial”, "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1 
"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/201 5 15:b4","08/’l3/2o’l5  00:23", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395745/1 -A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7782-49- 

2", "Selenium", "Y", "0.915", "ug/L", "0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank 
it  iii!  mi  mi  "initial"  MW6tM  "I" MM  M50M  MmLn  H50M  MmLn  1,11  ,,'|n  ,,H  mh  ,,m 

"MB" ’"Water", "Normal'Y1", "08/1 2/201 5 15:04", "08/1 3/2015  00:23", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395745/1  -A", ”395956", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-22- 

4", "Silver", "N", "0.1 0","<","U","ug/L","0. 1 0","ug/L","0. 1 0","ug/L","1 .0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank","", 
""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1"," 


III!  III!  till 
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"MB","", "Water", "Normal", "","08/1 2/2015  1 5:04",' "08/1 3/201 5 00:23", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395745/1 -A", "395956”, "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-28- 

0", "Thallium", "N","0. 10", "<","U","ug/L","0. 10", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blan 
l^i«  mi  mi  mi  iiyQj^^i*  "initial”  nWstM  "■’I” ,,H  M50M  l,mLn  M50H  HmLn ,,,,  ,,H  ,,,<  ,,M 

"MB", ""."Water", "Normal", "",’"08/1 2/2015  1 5:04", "08/1 3/201 5 00:23", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395745/1 -A", "395956", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-62- 

2", ’Vanadium", "N", "0.30", "<","U", "ug/L", "0.30", "ug/L", "0.30", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blan 
I^H  mi  mi  mi  ii-j- j "jp| jtjg|n  "Wet"  ,,'|H  ,,H  •>5om  "rrL"  M50M  "mL" MH  ,,'|m  ,,m  ,,m  ,,m 

"MB", ""."Water", "Normal", ""’"08/1 2/2015  1 5:04", "08/1 3/201 5 00:23", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395745/1 -A", "395956", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-66- 
6", "Zinc", "N", "2.8", "<","U", "ug/L", "2. 8", "ug/L", "2. 8", "ug/L”, "20", "ug/L”, "Yes", "TRG","Method_Blank", 
TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL",,,,,,"1,,,,,,,,"",,", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/2015  1 5:04", "08/1 3/201 5 00:23", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395745/1 -A", "395956", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "N", "0.45", "<","U", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L”, "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_BI 
ank", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/2015  1 5:04", "08/1 3/201 5 03:22", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395747/1 -A", "395943", "200.7  Metals  (ICP)","200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 
5", "Aluminum", "N", "24", "<","U", "ug/L", "24", "ug/L", "24", "ug/L", "200", "ug/L”, "Yes", "TRG","Method_Blank","", 
"TOT  AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/2015  1 5:04", "08/1 3/201 5 03:22", "TestAmerica  Savannah", "MB 

680-395747/1-A", "395943", "200.7  Metals  (ICP)","200.7  Rev  4.4", "200", "7440-70- 

2", "Calcium", "N", "25", "<","U", "ug/L", "25", "ug/L", "25", "ug/L”, "500", "ug/L”, "Yes", "TRG","Method_Blank", 

"", "TOTAL", "initial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/2015  1 5:04", "08/1 3/201 5 03:22”, "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395747/1 -A", "395943", "200.7  Metals  (ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7439-89- 
6","lron","N","17","<","U","ug/L","17","ug/L","17","ug/L","50","ug/L","Yes","TRG","Method_Blank","","","","T 
OTAL","initial","Wet","1","",”50","mL","50","mL","","1 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/2015  1 5:04", "08/1 3/201 5 03:22", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395747/1 -A", "395943", "200.7  Metals  (ICP)", "200.7  Rev  4.4”, "200", "7439-95- 
4", "Magnesium", "N", "33", "<","U", "ug/L", "33", "ug/L", "33", "ug/L", "500", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank"," 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB","","Water","Normal","","","","08/12/2015  15:04","08/13/2015  03:22", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395747/1 -A", "395943", "200.7  Metals  (ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-09- 
7", "Potassium", "N","1 7", "<","U", "ug/L", "1 7", "ug/L", "1 7”, "ug/L", "1 000", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank"," 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/2015  1 5:04", ”08/1 3/201 5 03:22", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395747/1 -A", "395943", "200.7  Metals  (ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-23- 
5", "Sodium", "N", "480", "<","U", "ug/L", "480", "ug/L", "480", "ug/L", "1000", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 
mi  mm  mm  »jnjtiaj"  "Wet"  ,,-jM  MM  M50M  MmLM  M50M  nmLn  ,,M  M'|M  ,,H  m*  ,,m 

"MB", "’"."Water" ’"Normal", "08/1 2/2015  1 5:1 2", "08/1 3/201 5 1 0:29", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395749/1 -A”, "395962", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-36- 

0", "Antimony", "N", "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blan 

|^M  III!  III!  III!  M-p0-p^|^M  Mjnjt|a|M  liy^g^ll  M M IIM  M^QM  HppJ^M  ''SO'1  nfn[_M  HH  " 'j  " ""  ,,H  ,,H 

"MB", ""."Water", "Normal", ""’"08/1 2/2015  1 5:1 2", "08/1 3/201 5 10:29", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395749/1 -A", "395962", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-38- 

2", "Arsenic", "N", "0.37", "<","U", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 
mm  mm  mm  ii-j-qi-^i^h  „jnit|a|n  M\/VetM  "I" nn  M50M  nmL"  M50M  nmLM ""  ,,'|H  ,,M  ,,h  ,,n 

"MB", "’"."Water" ’"Normal", "08/1 2/2015  ’l  5: 1 2", "08/1 3/201 5 1 0:29", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395749/1 -A", "395962", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-39- 

3", "Barium", "N","0. 14", "<","U", "ug/L", "0.14", "ug/L", "0.14”, "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 
mm  mm  mm  M-pQ-p^|^M  „jnjtja|M  ''Wet11  M i M ,,H  n50H  nmLn  "50n  nmLM "" " ,,n  ,,H  ,,n 

"MB", "’"."Water" ’"Normal", "","08/1 2/201 5 ’l 5:1 2",”08/1 3/201 5 10:29", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395749/1 -A", "395962", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-41- 

7", "Beryllium", "N", "0.1 5", "<","U", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.1 5", "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Bla 
nk", """TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1"," 


III!  MM  MM 
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"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/20 1 5 1 5:1 2", "08/1 3/201 5 1 0:29","TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395749/1 -A", "395962", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-43- 

9", "Cadmium", "N","0. 043", "<","U","ug/L", "0.043", "ug/L","0. 043", "ug/L”, "0. 10", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_ 
Blank", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50”, "mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/2015  15:1 2", "08/1 3/201 5 1 0:29","TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395749/1 -A", "395962", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", "N","1.0","<","U", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank"," 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL,,,,",,,, I","","","" 

■■MB", ""."Water", "Normal", '"',"08/1 2/2015  15:1 2", "08/1 3/201 5 1 0:29","TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395749/1 -A", "395962", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-48- 

4", "Cobalt", "N", "0.12", "<","U", "ug/L", "0.12", "ug/L", "0.12", "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 
"TOTAL",' "initial”,' "Wet",' "1","",' "50",' "mL",' "50",' "mL","","1" 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/2015  15:1 2”, "08/1 3/201 5 1 0:29","TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395749/1 -A", "395962", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8”, "200", "7440-50- 

8", "Copper", "N", "0.50", "<","U", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/2015  15:1 2", "08/1 3/201 5 1 0:29","TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395749/1 -A", "395962", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-92- 

1", "Lead", "N", "0.060", "<","U", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.30", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blan 
l^n  mi  mi  mi  "jnitia|»  "Wet"  M<|n ""  M50M  "mL"  "50"  "mL" ""  "*]" "" 1,11  ,,M 

"MB", ""/’Water", "Normal", "",’"08/1 2/2015  15:1 2", "08/1 3/201 5 10:29","TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395749/1 -A", "395962", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200.8", ”200", "7439-96- 

5", "Manganese", "N","1. 2", "<","U", "ug/L", "1.2", "ug/L", "1.2", "ug/L”, "2.5", "ug/L”, "Yes", "TRG","Method_Blank" 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL",'"',"1", 

"MB", ""/'Water", "Normal", "","08/1 2/2015  15:1 2", "08/1 3/201 5 1 0:29","TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395749/1 -A", "395962", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200.8”, ”200", "7440-02- 

0", "Nickel", "N", "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1 .0","ug/L", "Yes”, "TRG","Method_Blank","" 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL',/",,"1",'",,'",,'"’ 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/201 5 1 5: 1 2", "08/1 3/201 5 1 0:29","TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395749/1  -A",1 "395962", ”200.8  Metals  (ICP/MS)”, "200.8", "200", "7782-49- 

2", "Selenium", "Y", "0.698", "ug/L", "0.58", "ug/L", "0.58", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank 
""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL"/'","1 
"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/2015  15:1 2”, "08/1 3/201 5 1 0:29","TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395749/1 -A", "395962", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-22- 

4", "Silver", "N","0. 1 0","<","U","ug/L","0. 1 0","ug/L","0. 1 0","ug/L","1 .0", "ug/L", "Yes”, "TRG”,"Method_Blank","", 
"", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL”, "50", "mL”,"","1", 

"MB", ""  "water", "Normal", "","08/1 2/2015  15:1 2", ”08/1 3/201 5 1 0:29","TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395749/1 -A", "395962", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-28- 

0", "Thallium", "N","0.10","<","U", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blan 
l^ii  mm  mi  mi  irj-Qi-y^i^n  "jnitisl"  "Wst”  H<|" MM  M50M  "mL”  "SO”  "mL" HH  n']"  mh  mm  ,,m 

"MB", ""."Water", "Normal", ""’"08/1 2/2015  1 5:1 2", "08/1 3/201 5 10:29","TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395749/1 -A", "395962", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-62- 

2", "Vanadium”, "N", "0.30", "<","U", "ug/L", "0.30", "ug/L", "0.30", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blan 
mi!  mi  mi  "jnjtiaj"  "Wef  ,,'|H  MM  "50"  "mLM  "50M  nmLn ""  M”|n  mm  mm  ,,m 

"MB", ""."Water", "Normal", "",’"08/1 2/2015  15:1 2", "08/1 3/201 5 10:29","TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395749/1 -A", "395962", "200. 8 Metals  (ICP/MS)","200.8","200","7440-66- 
6", "Zinc", "N", "2.8", "<","U", "ug/L", "2. 8", "ug/L", "2. 8", "ug/L”, ”20", "ug/L", "Yes”, "TRG","Method_Blank", 
TOTAL", "initial", "Wet", ”1","", "50", "mL", "50", "mL","","1 

"MB","","Water","Normal","","","","08/12/2015  15:12","08/13/2015  10:29","TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395749/1 -A", "395962", "200.8  Metals  (ICP/MS)","200.8","200","7439-98- 

7", "Molybdenum", ”N", "0.45", "<","U", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_BI 
ank", "TOTAL", "initial”, "Wet”, "1","", "50", "mL”, "50", "mL","","1 

"MB","","Water","Normal","","","","08/12/2015  15:12","08/13/2015  08:32","TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395752/1-A", "395943", "200. 7 Metals  (ICP)", "200.7  Rev4.4","200","7429-90- 
5", "Aluminum", "N", "24", "<","U", "ug/L", "24", "ug/L", "24", "ug/L", "200", "ug/L", "Yes", "TRG”,"Method_Blank","", 
"", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1"," 


llll  III!  till 
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"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/2015  1 5:1 2", "08/1 3/201 5 08:32", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395752/1 -A", "395943", "200.7  Metals  (ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-70- 
2", "Calcium", "N", "25", "<","U",”ug/L", "25", "ug/L", "25", "ug/L", "500", "ug/L", "Yes”, ”TRG","Method_Blank", 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/2015  1 5:1 2", "08/1 3/201 5 08:32", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395752/1 -A",' "395943",' "200. 7 Metals  (ICP)", "200. 7 Rev4.4","200","7439-89- 
6","|ron","N","17","<","U","ug/L","17","ug/L","17","ug/L","50","ug/L","Yes","TRG","Method_Blank","","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1","",",,,,,,, 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/201 5 15:12","08/1 3/2015  08:32", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395752/1-A", "395943", "200.7  Metals  (ICP)", "200. 7 Rev  4.4", "200", "7439-95- 
4", "Magnesium", "N", "33", "<","U", "ug/L", "33", "ug/L", "33”, "ug/L”, "500", "ug/L”, "Yes", "TRG","Method_Blank"," 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL",,",,,,1",,",,",,,,", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/2015  1 5:1 2", "08/1 3/201 5 08:32","TestAmeriea  Savannah", "MB 
680-395752/1-A", "395943", "200.7  Metals  (ICP)", "200. 7 Rev  4.4”, ”200", "7440-09- 
7", "Potassium", "N","1 7", "<", "U", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "1000", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank"," 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL",,",,,,1,,,,,,, 

"MB" ,"", "Water", "Normal", "","'","",'"o'8/1 2/201 5 15:12", "08/1 3/201 5 08: 32", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395752/1 -A", "395943", "200.7  Metals  (ICP)", "200. 7 Rev  4.4", "200", "7440-23- 
5", "Sodium", "N", "480", "<","U", "ug/L", "480", "ug/L", "480", "ug/L", "1000”, "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL",",,,,,1,,,,,,, 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/2015  1 7:28", "08/1 3/201 5 08:48","TestAmeriea  Savannah", "MB 
680-395798/1 -A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-36- 

0", "Antimony", "N", "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L”, "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blan 
k", '"/TOTAL", "initia!", "Wet", "1 "50", "mL”, "50", ',mL",'",,"1", 

"MB","","Water","Normal","","","","08/12/2015  17:28","08/13/2015  08:48", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395798/1 -A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)", ”200.8", "200", "7440-38- 

2", "Arsenic", "N", "0.37", "<","U", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 
""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1 
"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/2015  1 7:28", "08/1 3/201 5 08:48”, "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395798/1 -A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-39- 

3", "Barium", "N", "0.14", "<","U", "ug/L", "0.14", "ug/L", "0.14", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1 
"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/2015  1 7:28", "08/1 3/201 5 08:48", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395798/1-A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-41- 

7", "Beryllium", "N", "0.15", "<","U", "ug/L", "0.15", "ug/L", ”0.15", "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Bia 
nk", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB","","Water","Normal","","","","08/12/2015  17:28","08/13/2015  08:48", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395798/1 -A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-43- 

9", "Cadmium", "N", "0.043", "<","U", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.043", "ug/L", "0.10", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_ 
Blank", "TOTAL", "initial", "Wet", ”1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

■■MB", ""  "water", "Normal", "","08/1 2/2015  1 7:28", "08/1 3/201 5 08:48", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395798/1-A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-47- 

3", "Chromium", "N","1.0","<","U", "ug/L", "1.0", "ug/L", ”1.0", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank"," 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50”, "mL",'"',"1 
"MB", "", "Water", "Normal", "","","",’"o’8/1 2/201 5 17:28", "08/1 3/2015  08:48", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395798/1 -A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)", ”200.8", "200", "7440-48- 

4", "Cobalt", "N", "0.12", "<","U", "ug/L", "0.12", "ug/L", "0.12", "ug/L", "0.40", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 
mi  mm  mi  "initial”  MW6tM  M<jn  ,,M  ”50H  MmLn  M50n  Mml_n  ,,M  ,,n  mm  ,,m 

"MB", ""."Water" '"Normal", "","08/1 2/2015  'l  7:28", "08/1 3/201 5 08:48", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395798/1 -A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-50- 

8", "Copper", "N","0. 50", "<","U", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", "1.0",”ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 

III!  MM  MM  M-pQ-p^|^M  "'j"  MM  M0QH  ''mL”  ""  ” 'J  ” ,,n  ,,H  ,,H 

"MB", "'"."Water" '"Normal", "","08/1 2/2015  'l 7:28", "08/1 3/201 5 08:48”, "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395798/1  -A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-92- 

1", "Lead", "N", "0.060", "<","U", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.060", "ug/L", "0.30", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blan 
k", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1",”", "50", "mL", "50", "mL","","1 
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"MB", ""."Water", "Normal", "08/1 2/2015  1 7:28", "08/1 3/201 5 08:48", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395798/1  -A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7439-96- 

5", "Manganese", "N","1 .2","<","U","ug/L","1.2","ug/L","1.2","ug/L","2.5","ug/L","Yes","TRG","Method_Blank" 

mi  mi  mi  nyQj^^ii  ..initial"  ny^gt"  "<j"  *•••  MgQM  npp||_M  "^Q"  1,11  ,,'jM  ,,,,  ""  "" 

"MB", ""."Water", "Normal", "08/1 2/2015  17:28","08/13/2015  08:48", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395798/1 -A", "395956", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-02- 

0", "Nickel", "N", "0.40", "<","U","ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L","1.0","ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank","" 
"TOTAL",1 "initial",1 "Wet",1 "1 "50",' "mL", "50", "mL","",»i" 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/2015  1 7:28", "08/1 3/201 5 08:48", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395798/1 -A", "395956", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7782-49- 

2", "Selenium", "Y","1. 25", M","J", "ug/L", "0.58", "ug/L", "0.58”, "ug/L", "2.0”, "ug/L", "Yes", ”TRG","Method_Blank", 
""."TOTAL",' "initial",' "Wet",1 ”1","",' ”50",' "ml": "50" ; "mL","","r 
"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/2015  1 7:28", "08/1 3/201 5 08:48", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395798/1 -A", "395956", "200. 8 Metals  (ICP/MS)", "200. 8", "200", "7440-22- 

4", "Silver", "N","0. 1 0","<","U","ug/L","0. 1 0","ug/L","0. 1 0","ug/L","1 .0", "ug/L”, "Yes", "TRG","Method_Blank","", 
"", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB", ""  "water", "Normal", "","08/1 2/2015  1 7:28", "08/1 3/201 5 08:48", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395798/1 -A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200.8", ”200", "7440-28- 

0", "Thallium", "N","0.10","<","U", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.10”, "ug/L", ”0.20", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blan 
k", "TOTAL", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","!", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/2015  1 7:28", "08/1 3/201 5 08:48", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395798/1 -A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)", "200.8", "200", "7440-62- 

2", "Vanadium", "N", "0.30", "<","U", "ug/L", "0.30", "ug/L", "0.30", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG","Method_Blan 
k", "TOTAL", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/201 5 17:28","08/13/2015  08:48", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395798/1 -A", "395956", "200.8  Metals  (ICP/MS)”, "200.8", "200", ”7440-66- 
6", "Zinc", "N", "2.8", "<", "U", "ug/L", "2.8", "ug/L", "2.8", "ug/L", "20", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 
TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/2015  1 7:28", "08/1 3/201 5 08:48", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395798/1 -A", "395956", ”200.8  Metals  (ICP/MS)", "200.8", "200", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "N", "0.45", "<","U", "ug/L", "0.45", "ug/L”, "0.45", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG","Method_BI 
ank" "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/2015  1 7:28", "08/1 3/201 5 05:59", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395800/1 -A", "395943", "200.7  Metals  (ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7429-90- 
5", "Aluminum", "N", "24", "<","U", "ug/L", "24", "ug/L", "24", "ug/L", "200", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank","", 
"", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/2015  1 7:28", "08/1 3/201 5 05:59", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395800/1 -A", "395943", "200.7  Metals  (ICP)", "200.7  Rev  4.4", "200", "7440-70- 
2", "Calcium", "N", "25", "<","U", "ug/L", "25", "ug/L", "25", "ug/L", "500", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

■■MB", ""  "water", "Normal", "","08/1 2/2015  1 7:28", "08/1 3/201 5 05:59", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395800/1 -A", "395943", "200.7  Metals  (ICP)", "200. 7 Rev  4.4", "200", "7439-89- 
6","lron","N","17","<","U","ug/L","17","ug/L","17","ug/L","50","ug/L","Yes","TRG","Method_Blank","","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","1 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/2015  1 7:28", "08/1 3/201 5 05:59", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395800/1 -A", "395943", "200.7  Metals  (ICP)", "200. 7 Rev  4.4", "200", "7439-95- 
4", "Magnesium", "N", "33", "<","U", "ug/L”, "33", "ug/L", "33", "ug/L", "500", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_BlankM," 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL",'"',"1 
"MB", '""."Water", "Normal", "",'"08/1 2/201 5 17:28", "08/1 3/201 5 05: 59", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395800/1 -A", "395943", "200.7  Metals  (ICP)", "200. 7 Rev  4.4", "200", "7440-09- 
7", "Potassium", "N", "17", "<","U", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "1000", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank"," 
"Total", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1 
"MB", '""."Water", "Normal", "",'"08/1 2/201 5 17:28", "08/1 3/201 5 05: 59", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395800/1 -A", ”395943", "200.7  Metals  (ICP)", "200. 7 Rev  4.4", "200", "7440-23- 
5", "Sodium", "N", "480", "<","U", "ug/L", "480", "ug/L", "480", "ug/L", "1000", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 
mi  mi  mi  "initial"  "VVst”  M '‘i11  ,,H  M50n  nmLn  M50n  nmLM  ,,H  n^H  ,,H  ,,h  nn 
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"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/20 15  18: 16", "08/1 3/2015  1 1 :34","TestAmerica  Savannah", "MB 
680-395807/1 -A", "395972", "245.1  Mercury  (CVAA)", "245.1”, "245.1", "7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", "<","U","ug/L", "0.080", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_B 
lank", "TOT  AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", ,,mL,,,"","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","08/1 2/2015  1 8:23", "08/1 3/201 5 08:35", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-39581 3/1 -A", "395958", "245.1  Mercury  (CVAA)", ”245. 1 ", ”245. 1", "7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", "<","U", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.080", "ug/L”, "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_B 
lank", "tot  AL", "initial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "08/1 3/201 5 12: 13”, "TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
395950/55", "395950", "SM2340B  Total  Hardness  (as  CaC03)  by  calculation","2340B- 
201 1","","STL00009", "Total 

Hardness","N","3.3","<","U","mg/L","3.3","mg/L","3.3","mg/L","3.3","mg/L","Yes","TRG","Method_Blank",M", 
mi  mi  iijqt^i^ii  -initiar  "Wet"  MM  MM  nM  nn  ,,n ,,,,  ,,'jH  ,,m  ,,,,  ,,h 

"Mb\ ""/’Water", "Normal", "08/1 3/201 5 12: 18”, "TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
395953/1", "395953", "SM2340B  Total  Hardness  (as  CaC03)  by  calculation", "2340B- 
201 1","","STL00009", "Total 

Hardness","N","3.3","<","U","mg/L","3.3","mg/L","3.3","mg/L","3.3","mg/L","Yes","TRG","Method_Blank","", 
mm  mm  "initial"  "Wet"  M,,|M  ,,w  ,,h  mm  mm  ,,m  ,,m  ,,-jh  ,,m  ,,m  ,,m 


1788690 
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